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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 


DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183. 


Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamen- 
to europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa 
alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni in- 
quinanti originati da impianti di combustione medi, nonché 
per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che 
producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 
della legge 12 agosto 2016, n. 170. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 


Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, e, in particolare, 
l’articolo 17 che delega il Governo ad adottare disposizio- 
ni per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché 
per realizzare un riordino generale del quadro normativo 
degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera; 


Vista la direttiva (UE) n. 2015/2193 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa 
alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni 
inquinanti originati da impianti di combustione medi; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recan- 
te norme in materia ambientale, e successive modifica- 
zioni, e, in particolare, la Parte Quinta, relativa alla tutela 
dell’aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera; 


Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, re- 
cante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia; 


Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, re- 
cante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso 
del pubblico all’informazione ambientale; 


Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, re- 
cante attuazione della direttiva n. 2008/50 relativa alla qua- 
lità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 mar- 
zo 2013, n. 59, regolamento recante la disciplina dell’auto- 
rizzazione unica ambientale e la semplificazione di adem- 
pimenti amministrativi in materia ambientale gravanti 
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti 
ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’arti- 
colo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2017; 


Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, reso nella seduta del 5 ottobre 2017; 


Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot- 
tata nella riunione del 10 novembre 2017; 


Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del terri- 
torio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, 
dell’economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo 
economico; 


EMANA 
il seguente decreto legislativo: 


Art. 1. 


Modifiche al Titolo I della Parte Quinta del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni. 


1. AI Titolo I della Parte Quinta del decreto legisla- 
tivo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) all’articolo 267 il comma 4 è abrogato; 
b) all’articolo 268, comma 1: 

1) alla lettera m-bis), è aggiunto, in fine, il seguen- 
te periodo: «Le regioni e le province autonome possono, 
nel rispetto della presente definizione, definire ulteriori 
criteri per la qualificazione delle modifiche sostanzia- 
li e indicare modifiche non sostanziali per le quali non 
vi è l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 269, 
comma 8.»; 

2) la lettera aa-bis) è sostituita dalla seguente: 

«aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in 
ore, durante il quale un grande impianto di combustione 
o un medio impianto di combustione è, in tutto o in parte, 
in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i 
periodi di avviamento e di arresto;»; 


3) alla lettera gg), le parole: «non inferiore a 
50MW» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore 
a SOMW.»; 

4) dopo la lettera gg) sono inserite le seguenti: 

«gg-bis) medio impianto di combustione: im- 
pianto di combustione di potenza termica nominale pari 
o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori 
e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti 
all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto 
previste all’allegato II alla Parte Quinta. Un medio im- 
pianto di combustione è classificato come: 


1) esistente: il medio impianto di combustione 
messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispet- 
to della normativa all’epoca vigente o previsto in una au- 
torizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica 
ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale 
che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 
19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio 
entro il 20 dicembre 2018; 

2) nuovo: il medio impianto di combustione 
che non rientra nella definizione di cui al punto 1); 

gg-ter) motore: un motore a gas, diesel o a dop- 
pia alimentazione; 

gg-quater) motore a gas: un motore a combu- 
stione interna che funziona secondo il ciclo Otto e che uti- 
lizza l'accensione comandata per bruciare il combustibile; 

gg-quinquies) motore diesel: un motore a 
combustione interna che funziona secondo il ciclo die- 
sel e che utilizza l'accensione spontanea per bruciare il 
combustibile; 


16-12-2017 


gg-sexies) motore a doppia alimentazione: un 
motore a combustione interna che utilizza l’accensione 
spontanea e che funziona secondo il ciclo diesel quando 
brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando 
brucia combustibili gassosi; 


gg-septies) turbina a gas: qualsiasi macchina 
rotante che trasforma energia termica in meccanica, co- 
stituita principalmente da un compressore, un dispositivo 
termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare 
il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a 
gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le 
turbine a gas in regime di cogenerazione, dotate o meno 
di bruciatore supplementare;»; 


5) dopo la lettera rr) è inserita la seguente: 


«rr-bis) raffinerie: stabilimenti in cui si effettua 
la raffinazione di oli minerali o gas;»; 


6) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti: 


«eee-bis) combustibile: qualsiasi materia soli- 
da, liquida o gassosa, di cui l’allegato X alla Parte Quinta 
preveda l’utilizzo per la produzione di energia mediante 
combustione, esclusi i rifiuti; 


eee-ter) combustibile di raffineria: materiale 
combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle 
fasi di distillazione e conversione della raffinazione del 
petrolio greggio, inclusi gas di raffineria, gas di sintesi, 
oli di raffineria e coke di petrolio; 


eee-quater) olio combustibile pesante: qualsia- 
si combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al co- 
dice NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 271020 31, 2710 20 
35,0 2710 20 39 o qualsiasi combustibile liquido derivato 
dal petrolio, diverso dal gasolio, che, per i suoi limiti di 
distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti de- 
stinati a essere usati come combustibile e di cui meno del 
65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C se- 
condo il metodo ASTM D86. anche se la percentuale del 
distillato a 250° C non può essere determinata secondo il 
predetto metodo; 


eee-quinquies) gasolio: qualsiasi combustibile 
liquido derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19 
25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 0 
2710 20 19 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal 
petrolio di cui meno del 65% in volume, comprese le per- 
dite, distilla a 250° C e di cui almeno 1’85% in volume, 
comprese le perdite, distilla a 350° C secondo il metodo 
ASTM D86; 


eee-sexies) gas naturale: il metano presente in 
natura, contenente non più del 20% in volume di inerti e 
altri costituenti; 


eee-septies) polveri: particelle, di qualsiasi for- 
ma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle con- 
dizioni del punto di campionamento, che, in determinate 
condizioni, possono essere raccolte mediante filtrazione 
dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da 
analizzare e che, in determinate condizioni, restano a 
monte del filtro e sul filtro dopo l’essiccazione; 

eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido 
di azoto (NO) ed il biossido di azoto espressi come bios- 
sido di azoto (NO2)»; 

eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all’ar- 
ticolo 183, comma 1, lett. a); 
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c) all’articolo 269: 
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 


«1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad autorizza- 
zione unica ambientale si applicano, in luogo delle pro- 
cedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste 
dal decreto di attuazione dell’articolo 23, comma 1, del 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con mo- 
dificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le disposizioni 
dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi in 
cui il decreto di attuazione dell’articolo 23, comma 1, del 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con mo- 
dificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, rinvia alle 
norme di settore, nonché in relazione alla partecipazione 
del Comune al procedimento. Sono fatti salvi gli ulteriori 
termini previsti all’articolo 273-bis, comma 13»; 


2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 


«2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a 
stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di com- 
bustione devono essere indicati, oltre quanto previsto al 
comma 2, anche i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, 
alla Parte Quinta.); 


3) al comma 4, alla lettera 5) le parole: «dei con- 
trolli» sono sostituite dalle seguenti: «del monitoraggio» e 
la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per le emissioni 
diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestiona- 
le, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su 
cui l’autorità competente valuti necessario intervenire.)); 


4) al comma 6: 


4.1) le parole: «La messa in esercizio deve es- 
sere comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «La mes- 
sa in esercizio, fermo restando quanto previsto all’artico- 
lo 272, comma 3, deve essere comunicata»; 


4.2) le parole: «L’autorizzazione stabilisce la 
data entro cui devono essere comunicati all’autorità com- 
petente i dati relativi alle emissioni» sono sostituite dalle 
seguenti: «L’autorizzazione stabilisce la data entro cui 
devono essere trasmessi all’autorità competente i risultati 
delle misurazioni delle emissioni»; 


4.3) le parole: «periodo continuativo di marcia 
controllata» sono sostituite dalle seguenti: «periodo rap- 
presentativo delle condizioni di esercizio dell’impianto,»; 


4.4) le parole: «tale periodo deve avere una du- 
rata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il pro- 
getto di cui al comma 2, lettera 4) preveda che l’impianto 
funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore.» 
sono soppresse; 


5) al comma 8 l’ultimo periodo è soppresso; 
6) il comma 9 è sostituito dal seguente: 


«9. L’autorità competente per il controllo è autorizzata 
ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che 
ritenga necessarie per accertare il rispetto dell’autorizza- 
zione. Il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione 
necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di 
campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, 
funzionali all’accertamento del rispetto delle disposizioni 
della parte quinta del presente decreto. Il gestore assicura 
in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche 
sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di pre- 
lievo e di campionamento.»; 
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d) all’articolo 270: 


1) al comma 1, dopo le parole: «In sede di auto- 
rizzazione» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto 
previsto all’articolo 272,»; 


2) il comma 3 è abrogato; 
3) il comma 8-bis) è sostituito dal seguente: 


«8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi 
impianti di combustione ed ai medi impianti di combu- 
stione, ferme restando le ulteriori disposizioni in materia 
di aggregazione degli impianti previste all’articolo 273, 
commi 9 e 10, e all’articolo 273-bis, commi 8 e 9.»; 


e) all’articolo 271: 
1) ilcomma 2 è abrogato; 


2) al comma 4 le parole «dalla normativa vigen- 
te» sono sostituite dalle seguenti «dal decreto legislativo 
13 agosto 2010, n.155»; 


3) al comma 5, dopo le parole: «nei piani e pro- 
grammi di cui al comma 4.» sono inserite le seguenti: «A 
tal fine possono essere altresì considerati, in relazione 
agli stabilimenti previsti dal presente titolo, i BAT-AEL e 
le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinen- 
ti per tipologia di impianti e attività, anche se riferiti ad 
installazioni di cui al titolo III-bis alla Parte Seconda.»; 

4) il comma 5-bis) è sostituito dal seguente: 

«S-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a 
tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, i 
criteri per la fissazione dei valori limite di emissione sono 
fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute.»; 


5) il comma 5-ter è abrogato; 


6) al comma 7, le parole: «Anche a seguito 
dell’adozione del decreto di cui al comma 2, l’autoriz- 
zazione degli stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: 
«L'autorizzazione degli stabilimenti»); 


7) al comma 14: 


7.1) le parole: «di procedere al ripristino fun- 
zionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e 
di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia 
o il guasto può determinare un pericolo per la salute 
umana)» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere al 
ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo 
possibile. Si applica, in tali casi, la procedura prevista al 
comma 20-ter.»; 

7.2) dopo le parole: «le fasi di avviamento e di 
arresto» sono inserite le seguenti: «e per assicurare che la 
durata di tali fasi sia la minore possibile.». 

8) al comma 15, dopo le parole: «ai grandi im- 
pianti di combustione di cui all’articolo 273» sono inse- 
rite le seguenti: «, ai medi impianti di combustione di cui 
all’articolo 273-bis»; 

9) il comma 16 è abrogato; 

10) il comma 17 è sostituito dal seguente: 

«17. L’allegato VI alla Parte Quinta stabilisce 1 criteri 
per i controlli da parte dell’autorità e per il monitorag- 
gio delle emissioni da parte del gestore. In sede di rila- 
scio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni previste dal 
presente titolo l’autorità competente individua i metodi 
di campionamento e di analisi delle emissioni da utiliz- 
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zare nel monitoraggio di competenza del gestore sulla 
base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste 
non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme 
tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non 
siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tec- 
niche ISO o di altre norme internazionali o delle norme 
nazionali previgenti. I controlli, da parte dell’autorità 
o degli organi di cui all’articolo 268, comma 1, lettera 
p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di 
emissione sono effettuati sulla base dei metodi specifica- 
mente indicati nell’autorizzazione per il monitoraggio di 
competenza del gestore o, se l’autorizzazione non indica 
specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi 
sopra elencati, oppure attraverso un sistema di monito- 
raggio in continuo delle emissioni conforme all’allegato 
VI alla Parte Quinta che rispetta le procedure di garanzia 
di qualità delle norma UNI EN 14181, qualora la relativa 
installazione sia prevista dalla normativa nazionale o re- 
gionale o qualora l’autorizzazione preveda che tale siste- 
ma sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell’autorità.)»; 


11) al comma 18: 


11.1) le parole da: «Le autorizzazioni alle emis- 
sioni rilasciate» fino a «agli effetti del presente titolo» 
sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione stabili- 
sce, per il monitoraggio delle emissioni di competenza 
del gestore, l’esecuzione di misure periodiche basate su 
metodi discontinui o l’utilizzo di sistemi di monitoraggio 
basati su metodi in continuo»; 


11.2) le parole: «Il gestore effettua 1 control- 
li» sono sostituite dalle seguenti: «Il gestore effettua il 
monitoraggio»; 


12) il comma 19 è abrogato; 
13) il comma 20 è sostituito dal seguente: 


«20. Si verifica un superamento dei valori limite di 
emissione, ai fini del reato di cui all’articolo 279, com- 
ma 2, soltanto se i controlli effettuati dall’autorità o dagli 
organi di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p), ac- 
certano una difformità tra i valori misurati e i valori li- 
mite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e 
di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle 
emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17. Le 
difformità accertate nel monitoraggio di competenza del 
gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che con- 
corrono alla valutazione dei valori limite su base media o 
percentuale, devono essere da costui specificamente co- 
municate all’autorità competente per il controllo entro 24 
ore dall’accertamento.»; 


14) dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti: 


«20-bis. Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati 
dall’autorità o dagli organi di cui all’articolo 268, com- 
ma 1, lettera p), la non conformità dei valori misurati ai 
valori limite prescritti, l’autorità competente impartisce 
al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino 
della conformità nel più breve tempo possibile, sempre 
che tali prescrizioni non possano essere imposte sulla 
base di altre procedure previste dalla vigente normativa. 
La cessazione dell’esercizio dell’impianto deve essere 
sempre disposta se la non conformità può determinare un 
pericolo per la salute umana o un significativo peggiora- 
mento della qualità dell’aria a livello locale. 
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20-ter. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di 
propria competenza, accerti la non conformità dei valori 
misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripri- 
stino della conformità nel più breve tempo possibile. In 
tali casi, l’autorità competente impartisce al gestore pre- 
scrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un 
termine per l’adempimento, e stabilisce le condizioni per 
l’esercizio dell’impianto fino al ripristino. La continua- 
zione dell’esercizio non è in tutti i casi concessa se la non 
conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti 
può determinare un pericolo per la salute umana o un si- 
gnificativo peggioramento della qualità dell’aria a livello 
locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizio- 
ne entro il termine fissato si applica, per tale inadempi- 
mento, la sanzione prevista all’articolo 279, comma 2.); 


)) all’articolo 272: 
1) dopo il comma |, è inserito il seguente: 


«1-bis. Per gli impianti previsti dal comma 1, ove sog- 
getti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del 
medesimo comma, la legislazione regionale di cui all’arti- 
colo 271, comma 3, individua i metodi di campionamento 
e di analisi delle emissioni da utilizzare nei controlli e pos- 
sono imporre obblighi di monitoraggio di competenza del 
gestore. Per gli impianti di combustione previsti dal com- 
ma 1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili 
ai sensi del medesimo comma, l’autorità competente per il 
controllo può decidere di non effettuare o di limitare i con- 
trolli sulle emissioni se il gestore dispone di una dichiara- 
zione di conformità dell’impianto rilasciata dal costruttore 
che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite e 
se, sulla base di un controllo documentale, risultano re- 
golarmente applicate le apposite istruzioni tecniche per 
l’esercizio e per la manutenzione previste dalla dichiara- 
zione. La decisione dell’autorità competente per il control- 
lo è ammessa solo se la dichiarazione riporta le istruzioni 
tecniche per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto e 
le altre informazioni necessarie a rispettare i valori limite, 
quali le configurazioni impiantistiche e le modalità di ge- 
stione idonee, il regime di esercizio ottimale, le caratteri- 
stiche del combustibile ed i sistemi di regolazione.»); 


2)icommi2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 


«2. L’autorità competente può adottare autorizzazioni 
di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a ca- 
tegorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i 
valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti 
le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili 
utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campiona- 
mento e di analisi e la periodicità dei controlli. Può inoltre 
stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i 
casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e 
convogliare le emissioni ai sensi dell’articolo 270. AI di 
fuori di tali casi e condizioni l’articolo 270 non si applica 
agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazio- 
ne generale. I valori limite di emissione e le prescrizioni 
sono stabiliti in conformità all’articolo 271, commi da 5 
a 7. L’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della 
domanda di adesione e può prevedere appositi modelli 
semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità 
delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie 
prime ed ausiliarie utilizzate. Le autorizzazioni generali 
sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono 
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presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla 
Parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta. Al fine di stabi- 
lire le soglie di produzione e di consumo e le potenze ter- 
miche nominali indicate nella parte II dell’allegato IV alla 
Parte Quinta si deve considerare l’insieme degli impianti 
e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascu- 
na categoria presente nell’elenco. I gestori degli stabili- 
menti per cui è stata adottata una autorizzazione generale 
possono comunque presentare domanda di autorizzazione 
ai sensi dell’articolo 269. L’installazione di stabilimenti 
in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti 
in autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di 
cui all’articolo 269. L’installazione di stabilimenti in cui 
sono presenti impianti e attività previsti in più autorizza- 
zioni generali è ammessa previa contestuale procedura di 
adesione alle stesse. In stabilimenti dotati di autorizzazio- 
ni generali è ammessa, previa procedura di adesione, l’in- 
stallazione di impianti e l’avvio di attività previsti in altre 
autorizzazioni generali. In caso di convogliamento delle 
emissioni prodotte da impianti previsti da diverse autoriz- 
zazioni generali in punti di emissione comuni, si applica- 
no i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni 
per ciascuna sostanza interessata. In stabilimenti dotati di 
un’autorizzazione prevista all’articolo 269, è ammessa, 
previa procedura di adesione, l’installazione di impianti 
e l’avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, 
purché la normativa regionale o le autorizzazioni generali 
stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il nume- 
ro massimo o l’entità delle modifiche effettuabili median- 
te tale procedura per singolo stabilimento; l’autorità com- 
petente provvede ad aggiornare l’autorizzazione prevista 
all’articolo 269 sulla base dell’avvenuta adesione. 


3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque 
giorni prima dell’installazione il gestore invia all’autorità 
competente una domanda di adesione all’autorizzazione 
generale corredata dai documenti ivi prescritti. La doman- 
da di adesione individua specificamente gli impianti e le 
attività a cui fare riferimento nell’ambito delle autorizza- 
zioni generali vigenti. L’autorità che riceve la domanda 
può, con proprio provvedimento, negare l’adesione nel 
caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall’au- 
torizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai 
programmi o dalla legislazione regionale di cui all’artico- 
lo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni 
di rischio sanitario o di zone che richiedono una particola- 
re tutela ambientale. Alla domanda di adesione può essere 
allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio 
prevista all’articolo 269, comma 6, che può avvenire dopo 
un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa. 
La procedura si applica anche nel caso in cui il gestore 
intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta 
fermo l’obbligo di sottoporre lo stabilimento alle autoriz- 
zazioni previste all’articolo 269 in caso di modifiche rela- 
tive all’installazione di impianti o all’avvio di attività non 
previsti nelle autorizzazioni generali. L’autorizzazione 
generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita 
da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari 
ai quindici anni successivi all’adesione. Non hanno effet- 
to su tale termine le domande di adesione relative alle mo- 
difiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni 
prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta 
una domanda di adesione all’autorizzazione generale vi- 
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gente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità 
competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinno- 
vo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del pre- 
sente articolo. Le procedure e le tempistiche previste dal 
presente articolo si applicano in luogo di quelle previste 
dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni 
amministrative e silenzio assenso.»); 


3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: 


«3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale adottate 
per gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di 
combustione, anche insieme ad altri impianti e attività, 
devono disciplinare anche le voci previste all’allegato I, 
Parte IV-bis, alla Parte Quinta, escluse quelle riportate 
alle lettere a), g) e A). Le relative domande di adesione 
devono contenere tutti i dati previsti all’allegato I, Parte 
IV-bis, alla Parte Quinta.»; 


4) il comma 4 è sostituito dal seguente: 


«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano 
nel caso in cui siano utilizzate, nell’impianto o nell’atti- 
vità, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo 
H350, H340, H3501, H360D, H360F, H360FD, H360Df e 
H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in ma- 
teria di classificazione, etichettatura e imballaggio delle 
sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una 
modifica della classificazione di una sostanza, uno o più 
impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali 
siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il 
gestore deve presentare all’autorità competente, entro tre 
anni dalla modifica della classificazione, una domanda di 
autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. In caso di man- 
cata presentazione, lo stabilimento si considera in eserci- 
zio senza autorizzazione.»; 


5) il comma 4-bis è abrogato; 
6) il comma 5 è sostituito dal seguente: 


«S. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti de- 
stinati alla difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al 
comma 5-bis, ed alle emissioni provenienti da sfiati e ri- 
cambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla 
sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla tempe- 
ratura, all’umidità e ad altre condizioni attinenti al microcli- 
ma di tali ambienti. Sono in tutti i casi soggette al presente 
titolo le emissioni provenienti da punti di emissione speci- 
ficamente destinati all’evacuazione di sostanze inquinanti 
dagli ambienti di lavoro. Il presente titolo non si applica 
inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispo- 
sitivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo 
quelli che l’autorità competente stabilisca di disciplinare 
nell’autorizzazione. Sono comunque soggetti al presente 
titolo gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di 
situazioni critiche o di emergenza, operano come parte inte- 
grante del ciclo produttivo dello stabilimento. Agli impianti 
di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente 
le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.»); 


7) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 


«S-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti 
destinati alla difesa nazionale in cui sono ubicati medi 
impianti di combustione. L'autorizzazione dello stabili- 
mento prevede valori limite e prescrizioni solo per tali 
impianti»); 
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8) dopo l’articolo 272 è inserito il seguente: 


«Art. 272-bis (Emissioni odorigene). — 1. La norma- 
tiva regionale o le autorizzazioni possono prevedere mi- 
sure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni 
odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali 
misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce 
delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti 
nello stabilimento e delle caratteristiche della zona inte- 
ressata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, 
il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più 
severi con le modalità previste all’articolo 271: 


a) valori limite di emissione espressi in concentra- 
zione (mg/Nm?) per le sostanze odorigene; 


b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri 
localizzativi per impianti e per attività aventi un poten- 
ziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione 
di piani di contenimento; 


c) procedure volte a definire, nell’ambito del pro- 
cedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzio- 
ne della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello 
stabilimento; 


d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del 
procedimento autorizzativo, portate massime o concen- 
trazioni massime di emissione odorigena espresse in unità 
odorimetriche (0uE/m? o cuE/s) per le fonti di emissioni 
odorigene dello stabilimento; 


e) specifiche portate massime o concentrazioni mas- 
sime di emissione odorigena espresse in unità odorimetri- 
che (cuE/mì o 0uE/s) per le fonti di emissioni odorigene 
dello stabilimento, 


2. Il Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decre- 
to legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indi- 
rizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. 
Attraverso l’integrazione dell’allegato I alla Parte Quinta, 
con le modalità previste dall’articolo 281, comma 6, pos- 
sono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coor- 
dinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e 
la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti 
di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di 
monitoraggio e di determinazione degli impatti.»; 


g) all’articolo 273: 
1) ilcomma9 è sostituito dal seguente: 


«9. Si considerano come un unico grande impianto di 
combustione, ai fini della determinazione della potenza 
termica nominale in base alla quale stabilire i valori limi- 
te di emissione, più impianti di combustione di potenza 
termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle cui 
potenze è pari o superiore a 50 MW che sono localiz- 
zati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano 
convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazio- 
ne delle condizioni tecniche svolta dalle autorità com- 
petenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione 
relativa alla convogliabilità tiene conto dei criteri previ- 
sti all’articolo 270. Non sono considerati, a tali fini, gli 
impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri 
impianti quando questi ultimi sono disattivati. L'autorità 
competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed 
economiche, può altresì disporre il convogliamento delle 
emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione 
ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convo- 
gliamento, si applicherebbero all’impianto più recente.»; 


2) il comma 13 è abrogato; 
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3) dopo l’articolo 273 è inserito il seguente: 


«Art. 273-bis (Medi impianti di combustione). — 1. Gli 
stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combu- 
stione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’artico- 
lo 269 e, in caso di installazioni di cui alla Parte Seconda, 
all’autorizzazione integrata ambientale. Gli stabilimenti 
in cui sono presenti medi impianti di combustione alimen- 
tati con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Par- 
te Quinta sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 214. 


2. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di com- 
bustione, anche insieme ad altri impianti o attività, possono 
essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere ge- 
nerale adottate in conformità all’articolo 272, comma 3-bis. 


3. L’istruttoria autorizzativa prevista all’articolo 271, 
comma 5, e all’articolo 272, comma 2, individua, per i 
medi impianti di combustione, valori limite di emissione 
e prescrizioni di esercizio non meno restrittivi rispetto ai 
pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e V 
alla Parte Quinta e dalle normative e dai piani regionali 
di cui all’articolo 271, commi 3 e 4, e rispetto a quelli ap- 
plicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo. 


4. Per i medi impianti di combustione ubicati in instal- 
lazioni di cui alla Parte Seconda i valori limite di emis- 
sione e le prescrizioni di esercizio degli allegati I e V alla 
Parte Quinta e delle normative e dei piani regionali pre- 
visti all’articolo 271, commi 3 e 4, sono presi in esame 
nell’istruttoria dell’autorizzazione integrata ambientale ai 
fini previsti all’articolo 29-sexies, comma 4-ter. 


5. A partire dal 1° gennaio 20285 e, in caso di impianti di 
potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire 
dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esi- 
stenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati 
attraverso l’istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 
4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite 
previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di 
combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elenca- 
ti all’allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali va- 
lori limite applicabili ai sensi dell’articolo 272, comma 1. 


6.Ai fini dell’adeguamento alle disposizioni del presen- 
te articolo il gestore di stabilimenti dotati di un’autoriz- 
zazione prevista all’articolo 269, in cui sono ubicati medi 
impianti di combustione esistenti, presenta una domanda 
autorizzativa almeno due anni prima delle date previste 
al comma 5. L’adeguamento può essere altresì previsto 
nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell’auto- 
rizzazione presentate prima di tale termine di due anni. 
L’autorità competente aggiorna l’autorizzazione dello 
stabilimento con un’istruttoria limitata ai medi impianti 
di combustione esistenti o la rinnova con un'istruttoria 
estesa all’intero stabilimento. In caso di autorizzazioni 
che già prescrivono valori limite e prescrizioni confor- 
mi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale 
condizione all’autorità competente quantomeno due anni 
prima delle date previste dal comma 5. 


7. Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresì, 
presentate: 


a) le domande di adesione alle autorizzazioni di ca- 
rattere generale adottate in conformità all’articolo 272, 
comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi 
impianti di combustione esistenti; 
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b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, 
in cui sono ubicati medi impianti di combustione esisten- 
ti, che non erano soggetti all’obbligo di autorizzazione 
ai sensi dell’articolo 269 secondo la normativa vigente 
prima del 19 dicembre 2017; 


c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli arti- 
coli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono 
presenti medi impianti di combustione alimentati con le 
biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quin- 
ta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in 
caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e 
prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5; 


d) le domande di rinnovo e riesame delle autoriz- 
zazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla 
Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di com- 
bustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una 
comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescri- 
vono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti 
al comma 5. 


8. Si considerano come un unico impianto, ai fini della 
determinazione della potenza termica nominale in base 
alla quale stabilire i valori limite di emissione, i medi im- 
pianti di combustione che sono localizzati nello stesso sta- 
bilimento e le cui emissioni risultano convogliate o con- 
vogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni 
tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo pun- 
to di emissione. La valutazione relativa alla convoglia- 
bilità tiene conto dei criteri previsti all’articolo 270. Tale 
unità si qualifica come grande impianto di combustione 
nei casi previsti all’articolo 273, comma 9. Non sono con- 
siderati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano 
in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono 
disattivati. Se le emissioni di più medi impianti di com- 
bustione sono convogliate ad uno o più punti di emissione 
comuni, il medio impianto di combustione che risulta da 
tale aggregazione è soggetto ai valori limite che, in caso 
di mancato convogliamento, si applicherebbero all’im- 
pianto più recente. 


9. L’adeguamento alle disposizioni del comma 8, in 
caso di medi impianti di combustione esistenti, è effet- 
tuato nei tempi a tal fine stabiliti dall’autorizzazione, nel 
rispetto delle date previste dal comma 5. 


10. Non costituiscono medi impianti di combustione: 


a) impianti in cui i gas della combustione sono uti- 
lizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qual- 
siasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali; 

b) impianti di postcombustione, ossia qualsiasi di- 
spositivo tecnico per la depurazione dell’effluente gasso- 
so mediante combustione, che non sia gestito come im- 
pianto indipendente di combustione; 


c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propul- 
sione di un veicolo, una nave, o un aeromobile; 


d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piat- 
taforme off-shore; 


e) impianti di combustione utilizzati per il riscalda- 
mento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento 
ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti 
di lavoro; 


/) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cra- 
cking catalitico; 
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g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno 
in zolfo; 


h) reattori utilizzati nell’industria chimica; 

i) batterie di forni per il coke; 

1) cowpers degli altiforni; 

m) impianti di cremazione; 

n) medi impianti di combustione alimentati da com- 
bustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combu- 
stibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di pe- 
trolio e gas; 

o) caldaie di recupero nelle installazioni di produzio- 
ne della pasta di legno; 


p) impianti di combustione disciplinati dalle norme 
europee in materia di motori o combustione interna de- 
stinati all’installazione su macchine mobili non stradali; 


q) impianti di incenerimento o coincenerimento pre- 
visti al titolo III-bis alla Parte Quarta. 


11. È tenuto, presso ciascuna autorità competente, con 
le forme da questa stabilite, un registro documentale nel 
quale sono riportati i dati previsti all’allegato I, Parte V, 
alla Parte Quinta per i medi impianti di combustione € 
per i medi impianti termici civili di cui all’articolo 284, 
commi 2-bis e 2-fer, nonché i dati relativi alle modifiche 
di tali impianti. E assicurato l’accesso del pubblico alle 
informazioni contenute nel registro, attraverso pubblica- 
zione su siti internet, secondo le disposizioni del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 


12.1 dati previsti al comma 11 sono inseriti nel registro 
documentale: 


a) al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’artico- 
lo 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali o delle 
autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214 di stabilimenti 
o installazioni in cui sono presenti medi impianti di com- 
bustione nuovi; 


b) al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’artico- 
lo 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali delle 
autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214, comma 7, 
di stabilimenti o installazioni in cui sono presenti medi 
impianti di combustione esistenti, in caso di rilascio av- 
venuto a partire dal 19 dicembre 2017; 


c) entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista 
alcomma 6, ultimo periodo, e al comma 7, lettere c) e d); 


d) al perfezionamento della procedura di adesio- 
ne alle autorizzazioni generali di cui all’articolo 272, 
comma 3-bis; 

e) entro sessanta giorni dalla comunicazione delle 
modifiche non sostanziali di cui all’articolo 269, com- 
ma 8, relative a medi impianti di combustione, fatte salve 
le eventuali integrazioni del registro ove l’autorità com- 
petente aggiorni l’autorizzazione dopo il termine; 


)) all’atto dell’iscrizione dei medi impianti termici 
civili di cui all’articolo 284, commi 3 e 4, nel relativo 
registro autorizzativo. 


13. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda 
dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 o della do- 
manda di autorizzazione integrata ambientale di stabili- 
menti e di installazioni in cui sono ubicati medi impianti 
di combustione o della domanda di adesione alle autoriz- 
zazioni generali di cui all’articolo 272, comma 3-bis, o 


ai 
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della comunicazione di modifiche non sostanziali relative 
a medi impianti di combustione, l’autorità competente 
avvia il procedimento istruttorio e comunica tempestiva- 
mente tale avvio al richiedente. 


14. Per gli impianti di combustione di potenza termica 
inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installa- 
ti prima del 19 dicembre 2017, i pertinenti valori di emis- 
sione in atmosfera previsti all’allegato I alla Parte Quinta 
devono essere rispettati entro il 1° gennaio 2030. Fino a 
tale data devono essere rispettati gli eventuali valori limi- 
te applicabili ai sensi dell’articolo 272, comma 1. 


15. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 
può esentare i medi impianti di combustione esistenti 
che non sono in funzione per più di 500 ore operative 
all’anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di 
cinque anni, dall’obbligo di adeguarsi ai valori limite di 
emissione previsti al comma 5. La domanda di autoriz- 
zazione contiene l’impegno del gestore a rispettare tale 
numero di ore operative. Il primo periodo da considerare 
per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi 
quello di rilascio dell’autorizzazione. Entro il 1° marzo di 
ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a 
quello di rilascio dell’autorizzazione, il gestore presen- 
ta all’autorità competente, ai fini del calcolo della me- 
dia mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate 
nell’anno precedente. Il numero massimo di ore operative 
può essere elevato a 1.000 in caso di emergenza dovuta 
alla necessità di produrre energia elettrica nelle isole con- 
nesse ad un sistema di alimentazione principale a seguito 
dell’interruzione di tale alimentazione. 


16. L’autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubi- 
cati medi impianti di combustione nuovi che non sono in 
funzione per più di 500 ore operative all’anno, calcolate in 
media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali 
impianti dall’applicazione dei pertinenti valori limite pre- 
visti all’allegato I alla Parte Quinta. La domanda di auto- 
rizzazione contiene l’impegno del gestore a rispettare tale 
numero di ore operative. Il primo periodo da considerare 
per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile succes- 
siva al rilascio dell’autorizzazione ed ai due anni civili se- 
guenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall’anno 
civile successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione, il 
gestore presenta all’autorità competente, ai fini del calco- 
lo della media mobile, la registrazione delle ore operative 
utilizzate nell’anno precedente. L’istruttoria autorizzativa 
di cui all’articolo 271, comma 5, individua valori limite 
non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vi- 
gente prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni di 
polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi, in 
ogni caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nmì. 


17. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 
può differire al 1° gennaio 2030 l’obbligo di adeguarsi ai 
valori limite di emissione previsti al comma 5 per i medi 
impianti di combustione esistenti di potenza termica su- 
periore a 5 MW se almeno il 50% della produzione di 
calore utile dell’impianto, calcolata come media mobile 
su ciascun periodo di cinque anni, sia fornito ad una rete 
pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o ac- 
qua calda. La domanda di autorizzazione contiene l’impe- 
gno del gestore a rispettare tale percentuale di fornitura. Il 
primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai 
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cinque anni civili successivi quello di rilascio dell’auto- 
rizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal se- 
condo anno civile successivo a quello di rilascio dell’au- 
torizzazione, il gestore presenta all’autorità competente, 
ai fini del calcolo della media mobile, un documento in 
cui è indicata la percentuale di produzione di calore utile 
dell’impianto destinata a tale fornitura nell’anno prece- 
dente. L’istruttoria autorizzativa di cui all’articolo 271, 
comma 5, individua, per le emissioni del periodo com- 
preso tra il 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2030, valori 
limite non meno restrittivi di quelli precedentemente au- 
torizzati e, per le emissioni di ossidi di zolfo, in ogni caso, 
un valore limite non superiore a 1.100 mg/Nm. 


18. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 
può differire al 1° gennaio 2030 l’obbligo di adeguarsi 
ai valori limite di emissione degli ossidi di azoto previsti 
al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti 
costituiti da motori a gas o turbine a gas di potenza termi- 
ca superiore a 5 MW, se tali impianti sono utilizzati per 
il funzionamento delle stazioni di compressione di gas 
necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di un 
sistema nazionale di trasporto del gas. Resta fermo, fino 
alla data prevista di adeguamento, il rispetto dei valori 
limite precedentemente autorizzati. 


19. In caso di impossibilità di rispettare i pertinenti 
valori limite di emissione previsti per gli ossidi di zolfo 
all’allegato I alla Parte Quinta per i medi impianti nuovi 
ed esistenti a causa di un’interruzione nella fornitura di 
combustibili a basso tenore di zolfo, dovuta ad una situa- 
zione di grave penuria, l’autorità competente può dispor- 
re una deroga, non superiore a sei mesi, all’applicazione 
di tali valori limite. L'autorizzazione individua i valori 
limite da applicare in tali periodi, assicurando che risul- 
tino non meno restrittivi di quelli autorizzati prima del 
19 dicembre 2017. 


20. In caso di medi impianti nuovi ed esistenti, alimen- 
tati esclusivamente a combustibili gassosi, che a causa di 
un’improvvisa interruzione nella fornitura di gas debbano 
eccezionalmente utilizzare altri combustibili e dotarsi di 
un apposito sistema di abbattimento, l’autorità competen- 
te può disporre una deroga, non superiore a 10 giorni, sal- 
vo giustificate proroghe, all’applicazione dei pertinenti 
valori limite di emissione previsti dall’allegato I alla Parte 
Quinta. L’autorizzazione individua i valori limite da ap- 
plicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno 
restrittivi di quelli autorizzati del 19 dicembre 2017. 


21. Le deroghe previste ai commi 18 e 19 sono co- 
municate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare alla Commissione europea entro un 
mese dalla concessione. L'autorità competente, se diversa 
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, comunica al Ministero tali deroghe entro cinque 
giorni dalla concessione.». 


22. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 
fissa al 1° gennaio 2030 l’obbligo di adeguarsi ai va- 
lori limite di emissione previsti al comma 5 per i medi 
impianti di combustione esistenti che fanno parte di un 
piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato di 
cui all'articolo 2, punto 26 e punto 27, della direttiva 
2009/72/CE. L’istruttoria autorizzativa di cui all’artico- 
lo 271, comma 5, individua, per le emissioni del periodo 


ig e 
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compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 1° gennaio 2030, 
valori limite non meno restrittivi di quelli precedente- 
mente autorizzati); 


h) all’articolo 274: 


1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Raccolta 
e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti 
di combustione e dei medi impianti di combustione»; 


2) il comma 2 è abrogato; 
3) il primo periodo del comma 3 è soppresso; 
4) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: 


«8-bis. Il Ministero dell’ambiente trasmette alla 
Commissione europea, sulla base dei formati da questa 
adottati: 


a) entro il 1° gennaio 2021, una relazione contenen- 
te una stima delle emissioni totali annue di monossido 
di carbonio dei medi impianti di combustione e dei medi 
impianti termici civili e le informazioni relative alle con- 
centrazioni di monossido di carbonio nelle emissioni di 
tali impianti, raggruppate per tipo di combustibile e clas- 
se di capacità; 


b) entro il 1° ottobre 2026 ed entro il 1° ottobre 
2031, una relazione contenente le informazioni qualita- 
tive e quantitative relative all’applicazione delle norme 
vigenti in materia di medi impianti di combustione e medi 
impianti termici civili, incluse le attività finalizzate a ve- 
rificare la conformità degli impianti. La prima relazione 
contiene anche una stima delle emissioni totali annue 
di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo dei medi im- 
pianti di combustione e dei medi impianti termici civili, 
raggruppate per tipo di impianto, tipo di combustibile e 
classe di capacità. 


8-ter. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare sono stabiliti i dati, i me- 
todi di stima, i tempi e le modalità delle comunicazioni 
che i gestori dei medi impianti di combustione e le au- 
torità competenti di cui ai titoli I e Il alla Parte Quinta 
effettuano all’ISPRA ed al predetto Ministero ai fini della 
predisposizione delle relazioni previste al comma 8-bis. 
L’ISPRA, sulla base di tali informazioni, elabora un rap- 
porto, conforme ai pertinenti formati adottati dalla Com- 
missione europea, da inviare al Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare almeno tre mesi prima 
dei termini previsti al comma 8-bis.»; 


i) all’articolo 275, comma 6, è aggiunto, in fine, 
il seguente periodo: «AI fine di ammettere l’applicazione 
di valori limite espressi come emissioni totali equivalenti, 
ai sensi della parte V dell’allegato III alla parte quinta 
del presente decreto, negli stabilimenti caratterizzati da 
elevate soglie di consumo di solventi, l’autorità compe- 
tente valuta anche, tenuto conto delle specifiche attività 
degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, la sussisten- 
za della possibilità di assicurare un efficace controllo sul 
rispetto di tali valori.)); 


1) all’articolo 276 il comma 6 è sostituito dal 
seguente: 


«6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di 
cui al comma 1, lettera 5), non sono soggetti all’autoriz- 
zazione di cui all’articolo 269.»); 
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m) all’articolo 277, comma 7, le parole: «non c’é 
nella direttiva» sono soppresse; 


n) all’articolo 278, dopo il comma 1 è aggiunto il 
seguente: 


«1l-bis. Resta ferma, in caso di non conformità dei 
valori misurati ai valori limite prescritti, accertata nel 
corso dei controlli effettuati dall’autorità o dagli organi 
di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p), la possibi- 
lità di adottare le ordinanze previste all’articolo 271, 
comma 20-bis.); 


o) all’articolo 279: 


1) al comma 1 le parole: «ammenda da 258 euro a 
1.032 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ammenda da 
1.000 euro a 10.000 euro»; dopo le parole: «l’autorizza- 
zione prevista all’articolo 269, comma $» sono aggiunte 
le seguenti: «o, ove applicabile, dal decreto di attuazione 
dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, 
n. 35.»; dopo le parole: «comunicazione prevista dall’ar- 
ticolo 269, comma 8» sono inserite le seguenti: «o, ove 
applicabile, dal decreto di attuazione dell’articolo 23 del 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modifi- 
cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35» e le parole: «pari 
a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti; «da 300 euro 
a 1.000 euro»; 


2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «o le 
prescrizioni» e «o le prescrizioni altrimenti imposte 
dall’autorità competente ai sensi del presente titolo» sono 
soppresse; le parole: «fino a 1.032 euro» sono sostituite 
dalle seguenti «fino a 10.000 euro»; al secondo periodo le 
parole: «o le prescrizioni» sono soppresse; 


3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: 


«2-bis. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola le 
prescrizioni stabilite dall’ autorizzazione, dagli allegati I, Il, 
III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi 0 dal- 
la normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altri- 
menti imposte dall’autorità competente è soggetto ad una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 
euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente. 
Se le prescrizioni violate sono contenute nell’autorizzazio- 
ne integrata ambientale si applicano le sanzioni previste 
dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.»; 


4) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente pe- 
riodo: «È soggetto ad una sanzione amministrativa pe- 
cuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione 
provvede l’autorità competente, chi non effettua una delle 
comunicazioni previste all’articolo 273-bîs, comma 6 e 
comma 7, lettere c) e d)»; 


5) al comma 7, le parole: «sanzione amministrativa 
pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro 
a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro» 
sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa 
pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro.»; 


p) all’articolo 280, comma 1, le parole: «fermo re- 
stando quanto stabilito dall’articolo 14 del decreto legi- 
slativo 4 agosto 1999, n. 351» sono soppresse; 

q) all’articolo 281: 

1)icommi l e 2 sono abrogati; 
2) al comma 4, le parole: «Per gli stabilimenti» 


sono sostituite dalle seguenti: «Per gli impianti degli 
stabilimenti»; 
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3) al comma 6 le parole: «dell’articolo 13 della leg- 
ge 4 febbraio 2005, n. 11» sono sostituite dalle seguenti: 
«dell’articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.)); 


4) il comma 9 è sostituito dal seguente: 


«9. Il Coordinamento previsto dall’articolo 20 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, assicura un 
esame congiunto e l’elaborazione di indirizzi e linee gui- 
da in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la 
normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e 
inquinamento dell’aria ambiente ed assicura, anche sulla 
base dello scambio di informazioni previsto dall’artico- 
lo 6, comma 10, della direttiva 2015/2193/UE, le attività 
necessarie per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, 
tra le autorità competenti, dei dati e delle informazioni ri- 
levanti ai fini dell’applicazione della parte quinta del pre- 
sente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche 
disponibili di cui all’articolo 268, comma 1, lettera 4a).». 


Art. 2. 


Modifiche ai Titoli I! e II della Parte Quinta del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni. 


1. Ai titoli II e III della Parte Quinta del decreto legi- 
slativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 


a) all’articolo 282: 
1) il comma2 è sostituito dal seguente: 


«2. Un impianto termico civile avente potenza termica 
nominale uguale o superiore a 3 MW si considera come 
un unico impianto ai fini dell’applicazione delle dispo- 
sizioni del titolo I. Resta soggetta alle disposizioni degli 
articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273-bis, commi 8 e 9, 
l’aggregazione di tale impianto con altri impianti.)»); 


2), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 


«2-bis. Il produttore di impianti termici civili attesta, 
per ciascun modello prodotto, la conformità alle carat- 
teristiche tecniche di cui all’articolo 285 e l’idoneità a 
rispettare i valori limite di emissione di cui all’artico- 
lo 286. L’idoneità deve risultare da apposite prove, effet- 
tuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accre- 
ditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 
per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si 
effettua la misura. I rapporti sono tenuti a disposizione 
dal produttore. Ciascun impianto termico civile messo 
in commercio é accompagnato dalla attestazione e dalle 
istruzioni relative all’installazione.»; 

b) all’articolo 283: 
1) al comma 1: 

1.1) dopo la lettera 4) è inserita la seguente: 

«d-bis) medio impianto termico civile: impian- 
to termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non 
ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il ri- 
scaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabi- 
limento ai fini del miglioramento delle condizioni degli 
ambienti di lavoro;»; 

1.2) la lettera 7) è sostituita dalla seguente: «î) 
autorità competente: l’autorità responsabile dei controlli, 
degli accertamenti e delle ispezioni previsti all’articolo 9 
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del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal de- 
creto attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e bd), 
del citato decreto legislativo, o altra autorità indicata dalla 
legge regionale;»; 

1.3) alla lettera m) le parole: «dall’articolo 11, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 
26 agosto 1993, n. 412» sono sostituite dalle seguenti: 
«dal decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere 4) 
e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.)); 


c) all’articolo 284: 


1) al comma 1, le parole: «è conforme alle carat- 
teristiche tecniche di cui all’articolo 285 ed è idoneo a 
rispettare i valori limite di cui all’articolo 286.» sono so- 
stituite dalle seguenti: «é dotato della attestazione previ- 
sta all’articolo 282, comma 2-bis.»; 

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 

«2-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio 
o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devo- 
no essere preventivamente iscritti nel registro autorizzati- 
vo previsto al comma 2-quater. A tal fine il responsabile 
dell’esercizio e della manutenzione trasmette all’autorità 
titolare del registro, quantomeno sessanta giorni prima 
dell’installazione o della modifica dell’impianto, un ap- 
posito atto in cui dichiara i dati previsti all’allegato I, Par- 
te V, alla Parte Quinta.» 


2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio 
prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel re- 
gistro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 
1° gennaio 2029. A tal fine il responsabile dell’esercizio 
e della manutenzione trasmette all’autorità titolare del re- 
gistro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto in cui 
dichiara i dati previsti all’allegato I, Parte V, alla Parte 
Quinta. 


2-quater. È tenuto, presso ciascuna autorità competen- 
te, un registro per l’iscrizione dei medi impianti termici 
civili. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previ- 
sti ai commi 2-bis e 2-ter l’autorità competente effettua 
o nega l’iscrizione nel registro autorizzativo e comunica 
tempestivamente tale esito al richiedente.»; 


d) all’articolo 285, comma 1, le parole: «dalla vigen- 
te normativa» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto 
legislativo n. 155 del 2010.»; 


e) all’articolo 286: 


1) al comma 1 le parole «rispettare i valori limi- 
te» sono sostituite dalle seguenti «rispettare i pertinenti 
valori limite» e le parole «dalla vigente normativa» sono 
sostituite dalle seguenti «dal decreto legislativo n. 155 del 
2010»; 

2), dopo il comma 1, è inserito il seguente: 

«1-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio 
prima del 20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti 
valori previsti a fini di adeguamento dall’allegato IX alla 
Parte Quinta ed alle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter 
a partire dal 1° gennaio 2029.»; 


3) al comma 2, le parole: «Tale controllo annuale 
dei valori di emissione non è richiesto nei casi previsti 
dalla parte III, sezione 1 dell’allegato IX alla parte quinta 
del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «La 
parte III, sezione 1, dell’allegato IX alla parte quinta del 
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presente decreto individua i casi in cui tale controllo dei 
valori di emissione non è richiesto o deve essere effettua- 
to con una diversa frequenza.»; 


4), dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 


«2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non 
conformità dei valori limite misurati rispetto ai valori 
limite prescritti, accertate nei controlli previsti al com- 
ma 2, sono comunicate dal responsabile dell’esercizio e 
della manutenzione dell’impianto all’autorità competen- 
te entro 24 ore dall’accertamento, utilizzando il formato 
stabilito dalla normativa regionale. In tali casi, il respon- 
sabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto 
deve procedere al ripristino della conformità nel più bre- 
ve tempo possibile. L’autorità competente può impartire 
prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando 
un termine per l’adempimento, e stabilire le condizioni 
per l’esercizio dell’impianto fino al ripristino. La conti- 
nuazione dell’esercizio non é in tutti i casi concessa se la 
non conformità può determinare un pericolo per la salu- 
te umana o un significativo peggioramento della qualità 
dell’aria a livello locale. 


2-ter. In caso di medi impianti termici civili, al libretto 
di centrale sono allegati, oltre agli atti previsti al com- 
ma 2, i seguenti atti: 
a) la comunicazione di avvenuta registrazione di cui 
all’articolo 284, comma 2-quater; 


b) la documentazione relativa al tipo ed al quantita- 
tivo di combustibili utilizzati; 


c) le prove del funzionamento effettivo e costan- 
te dell’impianto di abbattimento delle emissioni, ove 
presente; 


d) la documentazione relativa alle comunicazio- 
ni effettuate ed agli interventi effettuati ai sensi del 
comma 2-bis.); 


5) il comma 4 è abrogato; 
) all’articolo 288: 


1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «Il produttore di impianti termici civili che non 
tiene a disposizione i rapporti di prova previsti all’arti- 
colo 282, comma 2-bis, è soggetto alla stessa sanzione.»; 


2) dopo il comma |, è inserito il seguente: 


«1-bis. In caso di esercizio di medi impianti termici 
civili in assenza di iscrizione nel registro previsto all’arti- 
colo 284, comma 2-quater, il responsabile dell’esercizio 
e della manutenzione è soggetto ad una sanzione ammini- 
strativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemila- 
cinquecentottantadue euro.)»; 


3) al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla se- 
guente: «a) il produttore 0, se manca l’attestazione previ- 
sta all’articolo 282, il produttore e l’installatore, nei casi 
soggetti all’articolo 284, comma 1;»; 

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Nel caso in cui un impianto termico civile non ri- 
spetti i valori limite di emissione di cui all’articolo 286, 
comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa 
pecuniaria da cinquecentosedici curo a duemilacinque- 
centottantadue euro: 


a) il produttore e l’installatore se mancano la attesta- 
zione o le istruzioni previste dall’articolo 282; 
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b) il produttore se sussistono la attestazione e le 
istruzioni previste dall’articolo 282 e se dal libretto di 
centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le 
manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente de- 
creto e dal decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1, let- 
tere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 
purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di 
vita dell’impianto; 

c) il responsabile dell’esercizio e della manutenzio- 
ne se sussistono la attestazione e le istruzioni previste 
dall’articolo 282 e se dal libretto di centrale non risultano 
regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni pre- 
scritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di 
vita dell’impianto.»; 

5), dopo il comma 3, è inserito il seguente: 


«3-bis. In caso di violazione degli obblighi di comuni- 
cazione o di ripristino di conformità previsti dall’artico- 
lo 286, comma 2-bis, il responsabile dell’esercizio e della 
manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa 
pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinque- 
centottantadue euro.)»; 


6) al comma 4 la parola: «annuale» è soppressa e 
sono aggiunte; in fine, le seguenti parole: «o i dati previsti 
all’articolo 286, comma 2-ter»; 


7) al comma 5, le parole: «Ferma restando l’ap- 
plicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti» 
sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l’applica- 
zione delle sanzioni previste dai commi precedenti, della 
procedura prevista all’articolo 286, comma 2-bis»; 


8) al comma 8, le parole: «ai sensi dell’allegato 
L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,» sono 
sostituite dalle seguenti :«ai sensi del decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 192, e del decreto attuativo dell’ar- 
ticolo 4, comma 1, lettere a) e d), del citato decreto 
legislativo»; 

9) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: 

«8-bis. Il responsabile dell’esercizio e della manu- 

tenzione dell’impianto fornisce all’autorità competente 
la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti 
mediante attività di campionamento e analisi e raccolta 
di dati e informazioni, funzionali all’accertamento del ri- 
spetto delle disposizioni della Parte Quinta del presente 
decreto. 


8-ter. Gli atti allegati al libretto di centrale ai sensi del 
presente titolo, relativi ad un anno civile, sono conservati 
per almeno 1 sei anni civili successivi. Tali atti sono messi 
senza indebito ritardo a disposizione dell’autorità com- 
petente che ne richieda l’acquisizione. L'autorità compe- 
tente richiede l’acquisizione degli atti ai fini di controllo 
e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai 
dati ivi contenuti.»; 

g) all’articolo 290 il comma 3 è abrogato e al com- 
ma 4, le parole: «, da adottare entro il 31 dicembre 2010,» 
sono soppresse. 

h) l’articolo 294 è sostituito dal seguente: 

«Art. 294 (Prescrizioni per il rendimento di combustio- 
ne). — 1. AI fine di ottimizzare il rendimento di com- 
bustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della par- 
te quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti 
dall’allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono 
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essere dotati di un sistema di controllo della combustio- 
ne che consenta la regolazione automatica del rapporto 
aria-combustibile. 


2. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati 
nell’articolo 273, comma 15, anche di potenza termica 
nominale inferiore a 5OMW. 


3. AI fine di ottimizzare il rendimento di combustione, 
gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del 
presente decreto, di potenza termica nominale per singolo 
focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nomi- 
nale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli 
focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 
MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della 
combustione che consenta la regolazione automatica del 
rapporto aria-combustibile.». 


Art. 3. 


Modifiche all’allegato I Parti I, II e IV, alla Parte 
Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni. 


1. All’allegato I alla Parte Quinta del decreto legislati- 
vo 3 aprile 2006, n. 152, la Parte I é sostituita dalla corri- 
spondente parte dell’allegato I al presente decreto. 


2. All’allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del decreto 
legislativo n. 152 del 2006 i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono 
sostituiti dai corrispondenti paragrafi dell’allegato II al 
presente decreto. 

3. All’allegato I, alla Parte Quinta del decreto legislati- 
vo n. 152 del 2006, la Sezione 1 della Parte IV è soppressa. 

4. All’allegato I alla Parte Quinta del decreto legisla- 
tivo n. 152 del 2006, nel paragrafo 2.6 della Sezione 2 
della Parte IV, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente 
«Per i motori a combustione interna e le turbine a gas si 
applicano 1 pertinenti paragrafi della parte III in cui si in- 
dividuano i valori limite previsti dalla normativa vigente 
prima del 19 dicembre 2017». 

5. All’allegato I alla Parte Quinta del decreto legislati- 
vo n. 152 del 2006 é aggiunta la Parte IV-bis introdotta 
all’allegato III al presente decreto. 


Art. 4. 


Modifiche agli allegati IV, V. VI e IX alla Parte Quinta del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni. 


1. All’allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta del decre- 
to legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) alla lettera v-bis) le parole: «per corpo essiccante» 
sono soppresse; 

b) alla lettera 55) le parole: «pari 0» sono soppresse; 

c) alle lettere dd), ff) e gg) le parole: «3 MW» sono 
sostituite dalle seguenti: «1 MW»; 


d) alla lettera ii) le parole: «5 MW» sono sostituite 
dalle seguenti: «1 MW»; le parole «2,5 MW» sono sosti- 
tuite dalle seguenti «1 MW»; 


e) alla lettera jj), il secondo periodo è soppresso; 
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) alla lettera kk-bis), le parole: «Sono comunque 
sempre escluse» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle 
cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono 
comunque sempre escluse»; 


g) la lettera kk-ter) è sostituita dalla seguente: «kk- 
ter: Frantoi di materiali vegetali»; 


h) dopo la lettera kk-fer), sono aggiunte le seguenti: 
«kk-quater) Attività di stampa «3d» e stampa 
«ink jet»; 
kk-quinquies) Attività di taglio, incisione e mar- 
catura laser su carta o tessuti.) 
2. All’allegato VI alla Parte Quinta del decreto le- 
gislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 


a) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Criteri per 1 
controlli e per il monitoraggio delle emissioni»; 


b) al punto 1.1, lett. f) le parole: «ore 00:00:01 alle 
ore 24:00:00» sono sostituite dalle seguenti: «ore 00:00:00 
alle ore 23.59.59»; 


c) il punto 2.3 è sostituito dal seguente: 


«2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente 
decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni con- 
vogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel 
corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata 
come media dei valori analitici di almeno tre campioni 
consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni 
dei metodi di campionamento individuati nell’autoriz- 
zazione e che siano rappresentativi di almeno un’ora di 
funzionamento dell’impianto nelle condizioni di eserci- 
zio più gravose, non supera il valore limite di emissione. 
Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati 
nell’autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, 
un periodo minimo di campionamento superiore alle tre 
ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della 
valutazione della conformità delle emissioni ai valori li- 
mite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun pre- 
lievo, sia effettuato un numero di campioni o sia indivi- 
duata una sequenza temporale differente rispetto a quanto 
previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per neces- 
sità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche 
del ciclo da cui deriva l’emissione, non sia possibile ga- 
rantirne l’applicazione.» 


d) ai punti 2.7 e 2.8 è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «Per i medi impianti di combustione il registro 
è sostituito dall’archiviazione prevista al punto 5-bis.2.)); 


e) al punto 2.9 le parole: «Nelle more dell’emanazio- 
ne del decreto di cui all’articolo 271, comma 17,» sono 
soppresse; 


al punto 3.1, alla lettera d), è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: 


«In caso di grandi impianti di combustione, ce- 
mentifici, vetrerie e acciaierie, le procedure di garanzia di 
qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni sono 
soggette alla norma UNI EN 14181. In tali casi non si 
applica il paragrafo 4 del presente allegato.»; 


g) al punto 3.2 è aggiunto, in fine, il seguente perio- 
do: «Per i medi impianti di combustione la registrazione è 
effettuata nell’ambito dell’archiviazione prevista al punto 
5-bis.2.»; 
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h) il punto 3.3 è sostituito dal seguente: 


«3.3 L’idoneità degli analizzatori in continuo deve 
essere attestata, ai sensi della norma UNI EN 15267, sulla 
base del procedimento di valutazione standardizzata delle 
caratteristiche degli strumenti previsto da tale norma tec- 
nica. Resta fermo l’utilizzo degli analizzatori autorizzati, 
sulla base delle norme all’epoca vigenti, prima dell’entra- 
ta in vigore della norma UNI EN 15267:2009.»; 


i) al punto 3.5 le parole: «norma UNI 10169 (edizio- 
ne giugno 1993) o, ove ciò non sia tecnicamente possibi- 
le, secondo le disposizioni date dalle autorità competenti 
per il controllo, sentito il gestore» sono sostituite dalle 
seguenti: «norma UNI EN 15259»; 


1) al punto 5.4 è aggiunto, in fine, il seguente perio- 
do: «Per i medi impianti di combustione l’archiviazione 
dei dati è effettuata ai sensi del punto 5-bis.2.»; 


m), dopo il paragrafo 5, sono aggiunti i seguenti: 
«S-bis. Medi impianti di combustione 


5-bis.1. Ai medi impianti di combustione si appli- 
cano, in aggiunta alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, 
e 5, le specifiche disposizioni del presente paragrafo. Se 
è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle 
emissioni si applicano, in luogo delle pertinenti disposi- 
zioni dei paragrafi 2, 3 e 5, i punti 4 e 5 della sezione 8 
della Parte II dell’allegato II alla Parte Quinta ed i valori 
limite di emissione si considerano rispettati se, nelle ore 
di normale funzionamento, durante un anno civile: 


il 95 per cento di tutti i valori medi orari con- 
validati non supera il 200 per cento dei pertinenti valori 
limite di emissione, 


nessun valore medio giornaliero convalida- 
to supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite di 
emissione o, in caso di impianti composti esclusivamente 
da caldaie alimentate a carbone, il 150 per cento dei per- 
tinenti valori limite di emissione, 


nessun valore medio mensile convalidato supe- 
ra i pertinenti valori limite di emissione. 


5-bis.2. Il gestore di stabilimenti in cui sono ubi- 
cati medi impianti di combustione archivia e conserva, 
per ciascun medio impianto di combustione, sulla base 
dello schema previsto all’appendice 4-bis i dati previsti 
ai punti 2.7, 2.8 e 3.2, i dati di monitoraggio previsti al 
punto 5.4, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 e gli 
interventi posti in essere ai sensi dell’articolo 271, commi 
14, 20-bis e 20-ter. 


5-bis.3. Le comunicazioni delle anomalie o dei 
guasti tali da non permettere il rispetto di valori limite di 
emissione e le comunicazioni delle non conformità accer- 
tate nel monitoraggio di competenza del gestore, ai sensi 
dell’articolo 271, commi 14 e 20, sono effettuate secondo 
il formato stabilito dalla normativa regionale. 


5-bis.4. L'autorizzazione o, in caso di impianti 
di stabilimenti non soggetti ad autorizzazione, l’autori- 
tà competente per il controllo può disporre che 1 dati di 
monitoraggio e altri dati previsti al punto 5-bis.2 siano 
soggetti ad invio periodico, anche utilizzando, in caso 
di sistemi di monitoraggio in continuo, procedure di tra- 
smissione basate su sistemi informatici automatici. 
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5S-bis.5.I dati previsti al punto 5-bîs.2 e l’autoriz- 
zazione di cui agli articoli 269, 272 0 272-bis, sono messi 
senza ritardo a disposizione dell’autorità competente per 
il controllo che ne richieda l’acquisizione. Tali dati, re- 
lativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei 
anni civili successivi. L’autorità competente per il con- 
trollo richiede l’acquisizione dei dati a fini di controllo 
e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai 
dati ivi contenuti. 


5-bis.6. Per i medi impianti di combustione multi- 
combustibili i valori limite di emissione sono misurati nei 
periodi di normale funzionamento dell’impianto in cui é 
utilizzato il combustibile o la miscela di combustibili che 
può determinare il livello più elevato di emissioni. 


S-bis.7. Il gestore assicura, nei modi previsti 
dall’autorizzazione, la misura delle sostanze per cui sono 
prescritti valori limite di emissione e, anche quando non 
sia prescritto un valore limite, la misura del monossido di 
carbonio. 


5-bis.8. Se è utilizzato un sistema di monitoraggio 
in continuo delle emissioni l’autorizzazione prescrive una 
verifica almeno annuale mediante misurazioni parallele, 
svolte con il metodo utilizzato per i controlli dell’autorità 
competente, e disciplina le modalità per la comunicazio- 
ne dei risultati della verifica all’autorità competente. 

5-bis.9. L'autorizzazione che prevede, per il mo- 
nitoraggio di competenza del gestore, misure periodiche 
basate su metodi discontinui, ne prescrive l’esecuzione 
quantomeno annuale. 

5-bis.10. Le misure periodiche del punto 5-bis.9 
si effettuano per la prima volta entro quattro mesi dalla 
più recente tra la data di messa in esercizio dell’impianto 
e quella di rilascio dell’autorizzazione o di perfeziona- 
mento della procedura di adesione alle autorizzazioni ge- 
nerali, relative agli stabilimenti in cui sono ubicati medi 
impianti di combustione. 

S-bis.11. Il presente paragrafo si applica ai medi 
impianti di combustione esistenti a decorrere dalle date 
previste all’articolo 273-bîis, comma 5. Fino a tali date 
continuano ad applicarsi le sole disposizioni dei paragrafi 
1,2,3,4,65»; 

n) all’allegato VI alla Parte Quinta del decreto le- 
gislativo n. 152 del 2006, dopo l’appendice 4, è aggiun- 
ta l’appendice 4-bis introdotta allegato IV al presente 
decreto. 

3. All’allegato IX, alla Parte Quinta del decreto legi- 
slativo n. 152 del 2006 la Parte III é sostituita dalla corri- 
spondente parte dell’allegato V al presente decreto. 

4. L’allegato V alla Parte Quinta del legislativo n. 152 
del 2006 é sostituito dall’allegato V di cui all’allegato VI 
al presente decreto. 


Art. 5. 


Norme finali 


1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigo- 
re il 19 dicembre 2017. 

2. Nel caso in cui, a seguito dell’entrata in vigore del 
presente decreto, uno o più impianti o attività ricompresi 
in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto pre- 
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visto all’articolo 272, comma 4, del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n.152, il gestore deve presentare all’autori- 
tà competente, entro tre anni dalla data di entrata in vigo- 
re del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai 
sensi dell’articolo 269 del citato decreto legislativo n. 152 
del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimen- 
to si considera in esercizio senza autorizzazione. 


3. Il Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decre- 
to legislativo n. 155 del 2010, sulla base di una apposita 
consultazione del Sistema agenziale a rete per la protezio- 
ne dell’ambiente, del Ministero della salute, dell’Istituto 
Superiore di sanità, del Ministero dello sviluppo econo- 
mico, nonché delle associazioni rappresentative delle ca- 
tegorie interessate, può adottare atti di indirizzo finaliz- 
zati alla revisione dell’allegato I, parte II e parte II, alla 
Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
anche in relazione alla classificazione delle sostanze as- 
sociate ai valori limite di emissione. 


Art. 6. 


Clausola di invarianza finanziaria 


1. Dall’attuazione del presente decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli 
adempimenti da questo previsti con le risorse umane, fi- 
nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 15 novembre 2017 


MATTARELLA 


GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 


GALLETTI, Ministro dell’am- 
biente e della tutela del 
territorio e del mare 


ALFANO, Ministro degli affa- 
ri esteri e della coopera- 
zione internazionale 


OrLanpo, Ministro della 


giustizia 


Papoan, Ministro dell’eco- 
nomia e delle finanze 


LORENZIN, Ministro della sa- 
lute 


CALENDA, Ministro dello svi- 
luppo economico 


Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 


16-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 293 


Allegato I 


Parte I dell’allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 


Parte I 


Disposizioni generali 


1. Il presente allegato fissa, nella Parte II, i valori di emissione per le sostanze inquinanti, nella 
Parte III, i valori di emissione per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti e le relative 
prescrizioni. Per gli impianti previsti nella Parte III i valori di emissione ivi stabiliti si applicano in 
luogo di quelli stabiliti per le stesse sostanze nella Parte II. Per le sostanze per cui non sono stabiliti 
valori di emissione nella Parte III si applicano, anche per gli impianti previsti alla Parte III, i valori 
di emissione stabiliti alla Parte II. Per gli impianti delle installazioni di cui alla Parte Seconda del 
presente decreto, per i quali sono state emanate apposite BAT-AEL, i valori limite previsti nelle 
BAT-AEL, in relazione alle sostanze ivi considerate, si applicano in luogo di quelli previsti, per le 
stesse sostanze, alle Parti II e III del presente allegato. 


2. Il presente allegato fissa, alla Parte IV, i valori di emissione e le prescrizioni relativi agli impianti 
per la coltivazione di idrocarburi e dei flussi geotermici. A tali impianti si applicano esclusivamente 
i valori di emissione e le prescrizioni ivi stabiliti. 


3. Nei casi in cui le Parti II e III stabiliscano soglie di rilevanza delle emissioni, i valori di 
emissione, salvo diversamente previsto, devono essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o 
superate. 


4. L’autorità competente fa riferimento ai valori di emissione del presente allegato, nell’ambito 
dell’istruttoria autorizzativa prevista all’articolo 271, commi 5 e 7, che stabilisce i valori limite sulla 
base di una valutazione delle migliori tecniche disponibili, della normativa regionale e dei piani 
regionali di qualità dell’aria e di tutti gli altri parametri previsti da tali commi. L’autorizzazione 
deve specificamente indicare le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, previa 
valutazione della pertinenza di tali sostanze al ciclo produttivo degli stabilimenti da autorizzare. 


5. Ove non espressamente specificato i limiti riportati nelle tabelle del presente allegato sono riferiti 
all’ossigeno di processo. 
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Allegato II 
Paragrafi 1, 2 e 3 della Parte III dell’allegato I 
alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(1) Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW 


1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi. 


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori previsti dalla 
normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 


5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un 
tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 6%. 

Potenza termica nominale (MW) <S >S 

polveri 100-150 mg/ Nm' 50 mg/ Nm} 

COV 50 mg/Nm} 50 mg/ Nm? 

ossidi di azoto (NO;) 650 mg/ Nm} 650 mg/ Nm? 

ossidi di zolfo (SO2) 600 mg/Nm? per gli impianti a letto fluido 


2000 mg/ Nmì per tutti gli altri impianti 


I valori si considerano rispettati se sono 
utilizzati combustibili con contenuto di zolfo 
uguale o inferiore all'1%. 


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori da rispettare entro le 
date previste all’articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente 


gassoso del 6%. 
Potenza termica nominale (MW) <l1+<5 >S 
polveri 50 mg/Nm} 30 mg/Nm' [1] 
COV 50 mg/Nm} 50 mg/Nm} 
ossidi di azoto (NO;) 650 mg/Nm' 650 mg/Nm' 
ossidi di zolfo (SO) 1.100 mg/Nm? [2] 400 mg/Nm [3] 


[1] 50 mg/Nm! per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW. 


] 
[2] 600 mg/Nm! per gli impianti a letto fluido. 
] 


[3] 1.100 mg/Nm? per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW (600 mg/Nm' 


per quelli a letto fluido). 
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Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili solidi. Valori riferiti ad un tenore di 
ossigeno nell’effluente gassoso del 6%. 


Potenza termica nominale (MW) >1+<5 >S 
polveri 50 mg/Nm} 20 mg/Nm' [1] 
COV 50 mg/Nm? 50 mg/Nm} 
ossidi di azoto (NO;) 500 mg/Nm' 300 mg/Nm' 
ossidi di zolfo (SO2) 400 mg/Nm’ 400 mg/Nm' 


[1] 50 mg/Nm? per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW. 


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a 
biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti 
dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell’articolo 273-bis, 
comma 5, ultimo periodo, ed ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori 
riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso dell’ 11%. 


Potenza termica nominale >0,15 +<3 >3 + <6 >6 +<20 >20 
(MW) 
polveri [1] 100 mg/Nm’ | 30 mg/Nm’ 30 mg/Nm’ 30 mg/Nm’ 
carbonio organico totale - - 30 mg/Nm’ 20 mg/Nm? 
(COT) 10 mg/Nm 
[2] 
monossido di carbonio (CO) 350 mg/Nm? | 300 mg/Nm’ 200 mg/Nm' 200 mg/Nm' 
150 mg/Nm? [2] | 100 mg/Nm' 
[2] 
ossidi di azoto (NO) 500 mg/Nm? | 500 mg/Nm' | 400mg/Nm' | 300 mg/Nm 
300 mg/Nm? [2] | 200 mg/Nm' 
2] 
ossidi di zolfo (SO) 200 mg/Nm? | 200 mg/Nm} | 200 mg/Nm' | 200 mg/Nm' 
[1] 200 mg/Nm' per gli impianti di potenza termica pari o superiore a 0,035 MW e non superiore a 


0,15 MW. 
[2] Valori medi giornalieri. 
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Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide (valori da rispettare entro le 
date previste all’articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biomasse solide di potenza 
inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste 
all’articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 


6%. 

Potenza termica nominale >0,15 +<1 >1+<5 >S5 +<20 >20 

(MW) 

polveri [1] [2] 75 mg/Nm' 45 mg/Nm' [3] | 45 mg/Nm 30 mg/Nm' 

30 mg/Nmî [*] 

carbonio organico totale - - 45 mg/Nm? 30 mg/Nm} 

(COT) 

monossido di carbonio 525 mg/Nm' 450 mg/Nm' 300 mg/Nm' 300 mg/Nm' 

(CO) 

ammoniaca [4] 7,5 mg/Nm} 7,5 mg/Nm} | 7,5 mg/Nm' 7,5 mg/Nm} 

ossidi di azoto (NO) [2] 650 mg/Nm? |650mg/Nm' |600 mg/Nm' 450 mg/Nm' 
525 mg/Nm? [*] | 450 mg/Nm? [*] | 300 mg/Nm? [*#][5] | 300 mg/Nmî [*][5] 

ossidi di zolfo (SO) [2] [6] | 225 mg/Nm? |200 mg/Nm? |200 mg/Nm' 200 mg/Nm’ 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di 
stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità 
dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 
[1] 150 mg/Nm! per gli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW. 
[2] In caso di utilizzo di pollina si applicano, indipendentemente dalla potenza termica, valori pari a 
10 mg/Nm! per le polveri, 200 mg/Nm? per gli ossidi di azoto e 50 mg/Nm! per gli ossidi di zolfo. 
[3] 50 mg/Nm' per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 3 MW. 

[4] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o 
ammoniaca. 

[5] Se é utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore guida si applica 
come media giornaliera. Se non é utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni 
il valore guida si applica come media oraria. 

[6] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna. 
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Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a 
biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un 


tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 6%. 


Potenza termica | >0,15 + <0,5 >0,5 + <1 >1+5<5 >S+<20 >20 

nominale (MW) 

polveri [1] [2] 75 mg/Nm? |60mg/Nm} |45mg/Nm [3] | 30 mg/Nm} |20 mg/Nm' 
45 mg/Nm [*] | 45 mg/Nmî [*#] 15 mg/Nm [*] 15 mg/Nm [*] 15 mg/Nm' [*] 

carbonio 75 mg/Nm? 75 mg/Nm? 45 mg/Nm} 30 mg/Nm} 15 mg/Nm? 

organico totale 

(COT) 

monossido di | 525 mg/Nm} |375 mg/Nm} |375 mg/Nm' 300 mg/Nm? | 225 mg/Nm} 

carbonio (CO) 

ammoniaca [4] 7,5 mg/Nm' |7,5 mg/Nm? | 7,5 mg/Nm' |7,5 mg/Nm} | 7,5 mg/Nm’ 

ossidi di azoto | 500 mg/Nm' |500 mg/Nm} | 500 mg/Nm’ 300 mg/Nm? |300 mg/Nm? 

NO») [2] 300 mg/Nm" [4] | [S] [5] 

ossidi di zolfo | 150 mg/Nm’ |150 mg/Nm} | 150 mg/Nm’ 150 mg/Nm' | 150 mg/Nm' 

(SO.) [2] [6] 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di 
stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità 
dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 
[1] 105 mg/Nm? per gli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW. 
[2] In caso di utilizzo di pollina si applicano, indipendentemente dalla potenza termica, valori pari a 
10 mg/Nmî! per le polveri, 200 mg/Nm? per gli ossidi di azoto e 50 mg/Nmî per gli ossidi di zolfo. 
[3] 50 mg/Nm? per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 3 MW. 

[4] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o 
ammoniaca. 

[5] Se é utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come 
media giornaliera. Se non é utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il 
valore si applica come media oraria. 

[6] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna. 


1.2. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi. 
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Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori previsti dalla 
normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 
5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un 
tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3% e, se è utilizzata come combustibile la liscivia 
proveniente dalla produzione di cellulosa, 6%. 


Potenza termica nominale (MW) <S >S 
Polveri [1] 150 mg/ Nm? 100 mg/ Nm? 
ossidi di azoto (NO-) 500 mg/ Nm' 500 mg/ Nm' 
ossidi di zolfo (SO) 1700 mg/ Nmì [2] 


[1] Non si applica la parte II, paragrafo 2 se il valore limite è rispettato senza l’impiego di un 
impianto di abbattimento. 

[2] Il valore si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale 
o inferiore all’1%. 


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le 
date previste all’articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente 
gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) >1+<5 >S 

polveri 50 mg/ Nm? 30 mg/ Nm 
ossidi di azoto (NO;) 500 mg/ Nmî [1] 500 mg/ Nmî [1] 
ossidi di zolfo (SO-) 350 mg/ Nm' [2] 350 mg/ Nm° [2] [3] 


[1] 200 mg/Nm? in caso di utilizzo di gasolio. 

[2] Il valore si considera rispettato se é utilizzato gasolio. 

[3] 850 mg/Nm? fino al 1° gennaio 2027 in caso di impianti di potenza termica superiore a 5 MW e 
pari o inferiore a 20 MW alimentati a olio combustibile pesante. 


Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di 
ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) 21+5<5 >S 
polveri 50 mg/ Nm' 20 mg/ Nm 
ossidi di azoto (NO;) 300 mg/Nm? [1] | 300 mg/ Nmî [1] 
ossidi di zolfo (SO;) 200 mg/ Nm' 200 mg/ Nm' 


[1] 200 mg/Nm' in caso di utilizzo di gasolio 
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Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse liquide (valori da rispettare entro le 
date previste dall’articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biomasse liquide di 
potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date 
previste all’articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente 


gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) <5 >S 
polveri 50 mg/Nm} 30 mg/Nm? 
30 mg/Nmî [*] 20 mg/Nmî [*] 
ossidi di azoto (NO) 500 mg/Nm' 500 mg/Nm 
200 mg/Nmì [*] 200 mg/Nmì [*] 
ossidi di zolfo (SO;) 350 mg/Nm} 350 mg/Nm? 
200 mg/Nm [*] 200 mg/Nmì [*] 
monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm’ 100 mg/Nm' 
ammoniaca [1] 10 mg/Nm} 10 mg/Nm? 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di 
stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità 
dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 
[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o 
ammoniaca. 


Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse liquide e impianti di combustione a 
biomasse liquide di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un 


tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) <5 > 5 
polveri 50 mg/Nm’ 20 mg/Nm} 
20 mg/Nm? [*] 10 mg/Nm? [*] 
ossidi di azoto (NO-) 300 mg/Nm? 300 mg/Nm? 
200 mg/Nmì [*] 200 mg/Nmì [*] 
ossidi di zolfo (SO») 350 mg/Nm} 350 mg/Nm} 
200 mg/Nmì [*] 200 mg/Nmì [*] 
monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm' 100 mg/Nm' 
ammoniaca [1] 5 mg/Nm} 5 mg/Nm} 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di 
stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità 
dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 
[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o 
ammoniaca. 
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1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi. 


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla 
normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 
5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un 
tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 

polveri 5 mg/Nm [1] [2] 
ossidi di zolfo (SO) 35 mg/Nm} [2] [3] 
ossidi di azoto (NO) 350 mg/Nm [4] 


[1] 15-20 mg/Nmî se il combustibile utilizzato é gas da altoforno. 

[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato se é utilizzato come combustibile metano o 
GPL. 

[3] 1700 mg/Nm3 se il combustibile utilizzato é gas da forno a coke; 800 mg/Nm3 se il 
combustibile utilizzato è gas da forno a coke e gas da altoforno (o di acciaieria). 

[4] Se il combustibile utilizzato é un gas di processo contenente composti dell’azoto non si applica 
un valore limite; le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile. 


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro 
le date previste all’articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente 
gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) <5 > 5 
polveri 5 mg/Nmî [1] 5 mg/Nmî [1] 
ossidi di azoto (NO) 250 mg/Nm' 250 mg/Nm? [2] 
ossidi di zolfo (SO) 35 mg/Nm' [3] [4] 35 mg/Nm' [3] [4] 


[1] 15-20 mg/Nmî in caso di utilizzo di gas da altoforno. 

[2] 200 mg/Nmì in caso di utilizzo di gas naturale. 

[3] 400 mg/Nmì in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell’industria 
siderurgica; 200 mg/Nm' in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno 
dell’industria siderurgica. 

[4] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. 


Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di 
ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) <5 > 5 
polveri 5 mg/Nm} 5 mg/Nm} 
ossidi di azoto (NO) 200 mg/Nmî [1] 200 mg/Nmî [1] 
ossidi di zolfo (SO;) 35 mg/Nmì [2] [3] 35 mg/Nm? [2] [3] 


[1] 100 mg/Nm} in caso di utilizzo di gas naturale. 

[2] 400 mg/Nmì in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell’industria 
siderurgica; 200 mg/Nm? in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno 
dell’industria siderurgica. 

[3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. 
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Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e impianti di combustione a biogas di 
potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa 
vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 5, ultimo 
periodo, ed ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di 
ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) =9 >3 

polveri 20 mg/Nm} 10 mg/Nm? 
ossidi di azoto (NO;) 300 mg/Nm} 200 mg/Nm 
monossido di carbonio (CO) 150 mg/Nm’ 100 mg/Nm' 
carbonio organico totale (COT) [1] 20 mg/Nm' 20 mg/Nm' 
composti inorganici del cloro sotto 50 mg/Nm} 30 mg/Nm? 


forma di gas o vapori (come HCI) 


[1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le 
autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne prevedano l’inclusione 


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di 
biomasse (valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273-bis, comma 5) e impianti di 
combustione a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse di potenza inferiore a 1 MW 
installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273-bis, 


comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale <3 >3-<5 > 5 

(MW) 

polveri 20 mg/Nm 10 mg/Nm? 10 mg/Nm? 
5 mg/Nm' [*] 5 mg/Nm [*] 5 mg/Nmì [*] 

ossidi di azoto (NO;) 250 mg/Nm’ 200 mg/Nm’ 200 mg/Nm' 

ossidi di zolfo (SO) 200 mg/Nm’ 200 mg/Nm’ 170 mg/Nm' 

monossido di carbonio 150 mg/Nm} 100 mg/Nm} 100 mg/Nm 

(CO) 100 mg/Nmî [*] 

carbonio organico totale 20 mg/Nm} 20 mg/Nm? 20 mg/Nm? 

(COT) [2] 

ammoniaca [3] 5 mg/Nm 5 mg/Nm' 5 mg/Nm’ 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di 
stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità 
dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 
[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le 
autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne prevedano l’inclusione 

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o 
ammoniaca. 
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Serie generale - n. 293 


Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di 
biomasse e impianti di combustione a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse di 
potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno 
nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale <3 >3MW-<5 > S 

(MW) 

polveri 20 mg/Nm 10 mg/Nm? 10 mg/Nm? 
5 mg/Nmî [*] 5 mg/Nmî [*] 5 mg/Nm' [*] 

ossidi di azoto (NO;) 200 mg/Nm’ 200 mg/Nm' 200 mg/Nm' 

ossidi di zolfo (SO) 100 mg/Nm' 100 mg/Nm' 100 mg/Nm' 

monossido di carbonio 150 mg/Nm} 100 mg/Nm} 100 mg/Nm' 

(CO) 100 mg/Nmî [*] 

carbonio organico totale 20 mg/Nm} 20 mg/Nm? 20 mg/Nm? 

(COT) [2] 

Ammoniaca [3] 5 mg/Nm' 5 mg/Nm’ 5 mg/Nm’ 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di 
stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità 
dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 
[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le 
autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne prevedano l’inclusione. 

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o 
ammoniaca. 


1.4. Impianti multicombustibile 


1.4.1. In caso di impiego simultaneo di due o più combustibili i valori di emissione sono determinati 
nel modo seguente: 


- assumendo ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e 3 il valore di emissione relativo a ciascun combustibile e a 
ciascun inquinante 

- calcolando i valori di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando 
ciascuno dei valori di emissione per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo 
il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i 
combustibili 

- addizionando i valori di emissione ponderati per combustibile. 


1.4.2. In caso di impiego alternato di due o più combustibili i valori di emissione sono quelli relativi 
al combustibile di volta in volta utilizzato. 


1.4.3. Per gli impianti multicombustibile a letto fluido si applicano, per le emissioni di polveri, i 
valori limite previsti ai sensi del presente punto 1.4 o, se più restrittivi, 1 seguenti: 

- per impianti di potenza termica superiore a 5 MW: 50 mg/Nm}. 

- per impianti di potenza termica uguale o inferiore a 5 MW: 150 mg/Nm’. 


(2) Impianti di essiccazione 
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I valori di emissione per gli impianti di essiccazione nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a 
contatto diretto con i materiali da essiccare si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente 
gassoso del 17%. Il presente paragrafo non si applica, salvo diversa disposizione autorizzativa, agli 
impianti di essiccazione di materiali agricoli. 


(3) Motori fissi a combustione interna. 


Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti (valori previsti dalla normativa 
vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 5, ultimo 
periodo) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno 
nell’effluente gassoso del 5%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 

ossidi di azoto [1] 
monossido di carbonio 650 mg/Nm' 
polveri 130 mg/Nm} 


[1] 2000 mg/Nm? per i motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW; 
4000 mg/Nm? per i motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW; 500 mg/Nm? per 
gli altri motori a quattro tempi; 800 mg/Nm? per gli altri motori a due tempi. 


Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi 
(valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore 
di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 

ossidi di azoto 190 mg/Nm? [1] [2] [3] [4] 
monossido di carbonio 240 mg/Nm' 

ossidi di zolfo 120 mg/Nm? [5] 

polveri 50 mg/Nm} [6] 


[1] In caso di motori diesel la cui costruzione é iniziata prima del 18 maggio 2006: 1.500 mg/Nm' 
se la potenza termica nominale é inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm se la potenza termica nominale é 
uguale o superiore a 3 MW. 

[2] In caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 
mg/Nm? se la potenza termica nominale é inferiore a 3 MW; 750 mg/Nmì se la potenza termica 
nominale é uguale o superiore a 3 MW; 

[3] In caso di motori di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 
MW: 250 mg/Nmì se il motore é diesel oppure a due tempi. 

[4] 225 mg/Nm' in caso di motori a due tempi di potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari 
o inferiore a 20 MW se sono utilizzati combustibili liquidi diversi dal gasolio. 

[5] In caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio. 

[4] 20 mg/Nm' in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza 
termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW; 10 mg/Nmî in caso di motori 
alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 20 
MW. 
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Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori 
riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 

ossidi di azoto 190 mg/Nm? [1] [2] [3] 

monossido di carbonio 240 mg/Nm' 

ossidi di zolfo 120 mg/Nmì [4] 

polveri 50 mg/Nm' [5] 

[1] 225 mg/Nmî in caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile 
liquido. 


[2] 225 mg/Nm' in caso di motori diesel alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di 
potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a < 1 200 giri al minuto. 

[3] L’autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono 
in funzione un numero di ore operative all’anno compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti 
dall’applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l’impegno del gestore a 
rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all’articolo 271, comma 5, 
individua valori limite non inferiori a: 

- per i motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 
mg/Nm? se la potenza termica nominale é inferiore a 3 MW; 750 mg/Nmì se la potenza termica 
nominale é uguale o superiore a 3 MW; 

- per i motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a < 1.200 giri al 
minuto: 1.300 mg/Nm? se la potenza termica nominale é inferiore a 3 MW; 750 mg/Nmì se la 
potenza termica nominale é uguale o superiore a 3 MW; 

- per i motori diesel di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW: 750 mg/Nm}; 

- per i motori diesel a > 1.200 giri al minuto: 750 mg/Nm). 

I valori limite individuati dall’autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli 
previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017. 

[4] In caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio. 

[5] 20 mg/Nmì in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza 
termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW; 10 mg/Nmì in caso di motori 
alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 5 MW. 


Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi 
(valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore 
di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 

ossidi di azoto 190 mg/Nmì [1] 

monossido di carbonio 240 mg/Nm' 

ossidi di zolfo 15 mg/Nm' [2] [3] 

polveri 50 mg/Nm} 

[1] 300 mg/Nm? per motori a doppia alimentazione alimentati a combustibili gassosi in modalità a 
gas. 


[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. 
[3] 130 mg/Nmî in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 65 mg/Nmî in 
caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico d’altoforno dell’industria siderurgica. 
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Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. 
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 

ossidi di azoto 190 [1] [2] 
monossido di carbonio 240 mg/Nm' 
ossidi di zolfo 15 mg/Nm' [3] 
polveri 50 mg/Nm} 


[1] In caso di motori alimentati a gas naturale: 95 mg/Nmî e, per i motori a doppia alimentazione in 
modalità a gas, 190 mg/Nm}. 

[2] L’autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono 
in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti 
dall’applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l’impegno del gestore a 
rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all’articolo 271, comma 5, 
individua valori limite non inferiori a 300 mg/Nm? per motori a doppia alimentazione durante il 
funzionamento a gas. I valori limite individuati dall’autorizzazione devono essere inoltre non meno 
restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017. 

[3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. 


Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse liquide (valori 
da rispettare entro le date previste all’articolo 273-bis, comma 5) e motori fissi di potenza inferiore 
a 1 MW alimentati a biomasse liquide installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare 
entro le date previste all’articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno 
nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale < 50 

MW) 

polveri 20 mg/Nm' [1] 
10 mg/Nmî [*] 

ossidi di azoto 190 mg/Nm' [2] [3] [4] [5] 
75mg/Nm' [*] 

ossidi di zolfo 120 mg/Nm’ 
75 mg/Nm? [*] 

monossido di carbonio 240 mg/Nm' 
75 mg/Nmî [*] 

carbonio organico totale 20 mg/Nm} 

(COT) 

ammoniaca [6] 5 mg/Nm’ 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di 
stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità 
dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 
[1] 10 mg/Nmì in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 20 MW. 

[2] In caso di motori diesel la cui costruzione é iniziata prima del 18 maggio 2006: 1.500 mg/Nm' 
se la potenza termica nominale é inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm) se la potenza termica nominale é 
uguale o superiore a 3 MW. 

[3] In caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 
mg/Nm? se la potenza termica nominale é inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm se la potenza termica 
nominale é uguale o superiore a 3 MW; 
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[4] In caso di motori di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 
MW: 250 mg/Nmì se il motore é diesel oppure a due tempi. 

[5] 225 mg/Nm? in caso di motori a due tempi di potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari 
o inferiore a 20 MW. 

[6] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o 
ammoniaca. 


Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse liquide e motori 
fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biomasse liquide installati dal 19 dicembre 2017. 
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale <50 

MW) 

polveri 20 mg/Nmî [1] 
10 mg/Nm' [*] 

ossidi di azoto 190 mg/Nmì [2] [3] [4] 
75 mg/Nm? [*] 

ossidi di zolfo 120 mg/Nm’ 
60 mg/Nmì [*] 

monossido di carbonio 240 mg/Nm} 
75 mg/Nmî [*] 

carbonio organico totale 20 mg/Nm} 

(COT) 

ammoniaca [5] 5 mg/Nm' 


[1] 10 mg/Nmî in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW. 

[2] 225 mg/Nmì in caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile 
liquido. 

[3] 225 mg/Nm? in caso di motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 
MW a<1 200 giri al minuto. 

[4] L’autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono 
in funzione un numero di ore operative all’anno compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti 
dall’applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l’impegno del gestore a 
rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all’articolo 271, comma 5, 
individua valori limite non inferiori a: 

- per i motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 
mg/Nm? se la potenza termica nominale é inferiore a 3 MW; 750 mg/Nmì se la potenza termica 
nominale é uguale o superiore a 3 MW; 

- per i motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a < 1.200 giri al 
minuto: 1.300 mg/Nm} se la potenza termica nominale é inferiore a 3 MW; 750 mg/Nmì se la 
potenza termica nominale é uguale o superiore a 3 MW; 

- per i motori diesel di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW: 750 mg/Nm}; 

- per i motori diesel a > 1.200 giri al minuto: 750 mg/Nm}. 

I valori limite individuati dall’autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli 
previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017. 

[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o 
ammoniaca. 
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Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e motori fissi di 
potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas installati prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti 
dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell’articolo 273-bis, 
comma 5, ultimo periodo, ed ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori 
riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 5%. 


Potenza termica nominale installata <3 >3 
MW) 

ossidi di azoto 500 mg/Nm' 450 mg/Nm' 
monossido di carbonio 800 mg/Nm 650 mg/Nm' 
carbonio organico totale (COT) [1] 100 mg/Nm' 100 mg/Nm? 
composti inorganici del cloro sotto 10 mg/Nm} 10 mg/Nm? 
forma di gas o vapori (come HCI) 


[1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le 
autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne prevedano l’inclusione 


Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas o gas di sintesi da 
gassificazione di biomasse (valori da rispettare entro le date previste dall’articolo 273bis, comma 5) 
e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas e gas di sintesi da gassificazione di 
biomasse installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste 
all’articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 


15%. 
Potenza termica nominale < 0,3 > 0,3 -<5 > S 
(MW) 
ossidi di azoto 190 mg/Nm' 190 mg/Nm? [1] 170 mg/Nm 
150 mg/Nmî [*] se 95 mg/Nm? [*] 
<0,3-<1,5MW 
95 mg/Nm' [*] se 
> 1,5 MW 
ossidi di zolfo 130 130 [2] 60 
monossido di carbonio 300 mg/Nm' 300 mg/Nmì [3] 240mg/Nm' 
240 mg/Nm [*] 190 mg/Nmî [*] se 95 mg/Nmî [*] 
<0,3 - < 1,5 MW 
95 mg/Nm? [*] se 
> 1,5 MW 
carbonio organico totale 40 mg/Nm} 40 mg/Nm} 40 mg/Nm? 
(COT) [4] 
ammoniaca [5] 4 mg/Nm’ 4 mg/Nm' 4 mg/Nm’ 
composti inorganici del 4 mg/Nm' 4 mg/Nm 4 mg/Nm 
cloro sotto forma di gas o 
vapori (come HCI) 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di 
stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità 
dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 
[1] 170 mg/Nm? in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW. 

[2] 60 mg/Nmì in caso di impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW. 

[3] 240 mg/Nm? in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW. 
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[4] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le 
autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne prevedano l’inclusione 

[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o 
ammoniaca. 


Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da 
gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di 
sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di 
ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale <0,3MW > 0,3 -<5MW >SMW 
MW) 
ossidi di azoto 190 mg/Nm} 190 mg/Nm' [1] 170 mg/Nm' 
150 mg/Nmî [*] se 75 mg/Nm [*] 
<0,3-<1,5MW 
95 mg/Nm' [*] se 
> 1,5 MW 
ossidi di zolfo 60 mg/Nm} 60 mg/Nm' [2] 40 
monossido di carbonio 300 mg/Nm' 300 mg/Nm? [3] 240mg/Nm' 


190 mg/Nmî [*] se 


95 mg/Nmî [*] 


240 mg/Nm [*] 
<0,3-<1,5 MW 
95 mg/Nm? [*] se 


> 1,5MW 
carbonio organico totale 40 mg/Nm? 40 mg/Nm} 40 mg/Nm} 
(COT) [4] 
ammoniaca [5] 2 mg/Nm? 2 mg/Nm' 2 mg/Nm} 
composti inorganici del 2 mg/Nm’ 2 mg/Nm' 2 mg/Nm’ 


cloro sotto forma di gas o 
vapori (come HCI) 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di 
stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità 
dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 
[1] 170 mg/Nmì in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW. 

[2] 40 mg/Nmì in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 1 MW. 

[3] 240 mg/Nm in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW. 

[4] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le 
autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne prevedano l’inclusione 

[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o 
ammoniaca. 


(4) Turbine a gas fisse 


Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti (valori previsti dalla normativa 
vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 5, ultimo 
periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15 % (se la turbina a gas 
è accoppiata ad una caldaia di recupero con o senza sistema di postcombustione i valori di 
emissione misurati al camino della caldaia si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15%). Per le 
turbine utilizzate nei cicli combinati i valori di riferimento sono riferiti al combustibile principale. 


16-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 293 


Potenza termica nominale (MW) < 50 
ossidi di azoto 450 mg/Nmì [1] [2] [3] 
monossido di carbonio 100 mg/Nm' 


[1] 400 mg/Nmî se il flusso in volume dei gas di scarico è uguale o superiore a 60.000 Nm'/h. 

[2] 600 mg/Nmì se il combustibile utilizzato é gasolio. 

[3] In caso di rendimento termico superiore al 30% i valori di emissione della tabella e delle note 1 
e 2 sono calcolati aumentando i valori di emissione in proporzione all’aumento del rendimento. 


Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi 
(valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore 
di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 

ossidi di azoto 200 mg/Nmì [1] 
monossido di carbonio 100 mg/Nm' 
ossidi di zolfo 120 mg/Nm' 
polveri 10 mg/Nm' [2] 


[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 
[2] 20 mg/Nm? per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW. 


Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. 
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 

ossidi di azoto [1] 75 mg/Nm} 
monossido di carbonio 100 mg/Nm' 
ossidi di zolfo 120 mg/Nm' 
polveri 10 mg/Nm' [2] 


[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 
[2] 20 mg/Nm? per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW. 


Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi 
(valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore 
di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 

ossidi di azoto [1] 200 mg/Nmì [2] 
monossido di carbonio 100 mg/Nm' 
ossidi di zolfo 15 mg/Nm? [3] [4] 


[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 

[2] 150 mg/Nm} in caso di utilizzo è gas naturale. 

[3] Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. 

[4] 130 mg/Nmì in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell’industria 
siderurgia; 65 mg/Nmî in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico d’altoforno dell’industria 
siderurgica. 
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Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. 
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 

ossidi di azoto [1] 75 mg/Nm! [2] 
monossido di carbonio 100 mg/Nm' 
ossidi di zolfo 15 mg/Nm' [3] 


[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 
[2] 50 mg/Nmî in caso di utilizzo di gas naturale. 
[3] Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. 


Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas installate prima 
del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da 
rispettare ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di 
ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) <8 >8-<15 >15-<50 
ossidi di azoto 180 mg/Nm' | 80 mg/Nm? 80 mg/Nm' 
monossido di carbonio 100 mg/Nm' | 80 mg/Nm} 60 mg/Nm’ 
carbonio organico totale (COT) | 50 mg/Nm? 50 mg/Nm? 50 mg/Nm} 

[1] 

composti inorganici del cloro sotto | 5 mg/Nm' 5 mg/Nm 5 mg/Nm 

forma di gas o vapori (come HCI) 


[1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le 
autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne prevedano l’inclusione 


Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas o gas di sintesi 
da gassificazione di biomasse (valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273-bis, comma 
5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) <8 >8-<15 > 15MW-<50 

ossidi di azoto [1] 180 mg/Nm' 75 mg/Nm' 75 mg/Nm' 
75 mg/Nm? [*] 

monossido di carbonio 100 mg/Nm' 80 mg/Nm 60 mg/Nm' 
80 mg/Nmî [*] 

ossidi di zolfo 60 mg/Nm} 60 mg/Nm? 60 mg/Nm? 
35 mg/Nm? [*] 35 mg/Nm' [*] 35 mg/Nm' [*] 

carbonio organico totale (COT) | 50 mg/Nm} 50 mg/Nm} 50 mg/Nm} 

2] 

composti inorganici del cloro | 50 mg/Nm’ 50 mg/Nm' 50 mg/Nm' 

sotto forma di gas o vapori (come 

HCI) 

ammoniaca [3] 5 mg/Nm} 5 mg/Nm? 5 mg/Nm? 
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[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di 
stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità 
dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 
[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 

[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le 
autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne prevedano l’inclusione. 

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o 
ammoniaca. 


Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi, alimentate a biogas o gas di sintesi 
da gassificazione di biomasse. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 


15%. 

Potenza termica nominale (MW) <8 >8-<15 >15-<50 

ossidi di azoto [1] 75 mg/Nm? 75 mg/Nm} 75 mg/Nm? 

monossido di carbonio 100 mg/Nm' 80 mg/Nm' 60 mg/Nm? 
80 mg/Nm [*] 

ossidi di zolfo 40 mg/Nm? 40 mg/Nm} 40 mg/Nm? 
35 mg/Nm} [*] 35 mg/Nm? [*] 35 mg/Nm? [*] 

carbonio organico totale (COT) 50 mg/Nm? 50 mg/Nm} 50 mg/Nm? 

2] 

composti inorganici del cloro 50 mg/Nm 50 mg/Nm 50 mg/Nm 

sotto forma di gas o vapori (come 

HCI) 

ammoniaca [3] 5 mg/Nm 5 mg/Nm? 5 mg/Nm 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di 
stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità 
dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 
[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 

[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le 
autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne prevedano l’inclusione 

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o 
ammoniaca. 
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Allegato III 


Parte IV-bis dell’allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 


Parte IV-bis 


Elementi minimi dell’autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e 
dei medi impianti termici civili 


1. Elementi minimi in caso di medi impianti di combustione: 
a) Nome e sede legale del gestore e sede dello stabilimento in cui sono ubicati gli impianti, se fissi; 
b) Classificazione secondo le definizioni dell’articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies); 


c) Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri 
combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativa quantitativi; 


d) Potenza termica nominale; 
e) Numero previsto di ore operative annue; 
f) Carico medio di processo; 


g) Data di messa in esercizio o, se tale data non é nota, prove che la messa in esercizio dei medi 
impianti di combustione esistenti sia antecedente al 20 dicembre 2018. 


h) Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice 
NACE. 


2. Elementi minimi in caso di medi impianti termici civili: 
a) Nome e sede legale del responsabile dell’esercizio e della manutenzione e sede dell’impianto; 
b) Classificazione secondo le definizioni dell’articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies); 


c) Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri 
combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi; 


d) Potenza termica nominale; 
e) Numero previsto di ore operative; 


f) Data di messa in esercizio 0, se tale data non é nota, prove che la messa in esercizio dei medi 
impianti termici civili di cui all’articolo 284, comma 2-ter, sia antecedente al 20 dicembre 2018. 
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Allegato IV 


Appendice 4-bis dell’allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 


Appendice 4-bis 

Schema dei dati da archiviare in caso di medi impianti di combustione (punto 5-bis.2) 
- punti di emissione e origine delle relative emissioni; 
- indice di disponibilità mensile delle medie orarie; 
- numero delle medie orarie valide durante il periodo di mediazione; 
- valore limite per ciascun inquinante; 
- concentrazioni medie rilevate per ciascun inquinante, con evidenza delle non conformità; 
- concentrazioni medie orarie di ciascun inquinante rilevate, con applicazione del tenore di ossigeno 
di riferimento, durante il periodo di mediazione e correlati valori medi su base oraria rilevati dei 
seguenti parametri di processo: 

- tenore di 02 libero, 

- tenore di vapore acqueo, 

- temperatura dell’emissione, 

- stato di impianto (produttività), 

- portata; 
- tipo e quantitativo di combustibili utilizzati; 
- tipo di impianto di abbattimento delle emissioni e prove del funzionamento effettivo e costante di 
tale impianto, inclusa la documentazione relativa ad ogni interruzione del normale funzionamento 
ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria; 


- dati relativi alle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 271, commi 14 e 20; 


- dati relativi agli interventi effettuati ai sensi dell’articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter. 
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Allegato V 


Parte III dell’allegato IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 


Parte III 
Valori di emissione 
Sezione 1 
Valori limite per gli impianti che utilizzano i combustibili diversi da biomasse e da biogas 


1. Gli impianti termici civili che utilizzano i combustibili previsti all’allegato X diversi da biomasse 
e biogas devono rispettare, nelle condizioni di esercizio più gravose, i seguenti valori limite, riferiti 
ad un’ora di funzionamento, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il tenore volumetrico 
di ossigeno nell’effluente gassoso anidro è pari al 3% per i combustibili liquidi e gassosi e pari al 
6% per i combustibili solidi. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco 
rapportato alle condizioni normali. 


- per gli impianti termici civili di potenza termica nominale pari o superiore al valore di soglia e 
inferiore a 1 MW e per i medi impianti termici civili di cui all’eccezione prevista all’articolo 283, 
comma 1, lettera d-bis), si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50 mg/Nm'. 


- per i medi impianti termici civili di cui all’articolo 284, comma 2-ter, si applica un valore limite 
per le polveri totali pari a 50 mg/Nm e, dalla data prevista dall’articolo 286, comma 1-bis, i valori 
limite di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo previsti dall’allegato I alla parte quinta del presente 
decreto per l’adeguamento dei medi impianti di combustione esistenti di potenza termica inferiore a 
3MW. 


- per i medi impianti termici civili di cui all’articolo 284, comma 2-bis, si applicano i valori limite 
di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo previsti dall’allegato I alla parte quinta del presente 
decreto per i medi impianti di combustione nuovi di potenza termica inferiore a 3 MW. 


2.I controlli annuali dei valori di emissione di cui all’articolo 286, comma 2, e le verifiche di cui 
all’articolo 286, comma 4, non sono richiesti se l'impianto utilizza i combustibili di cui all’allegato 
X, parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), e), d), e) 0 1), e se sono regolarmente eseguite le 
operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. E° fatto salvo quanto previsto dai punti 3 e 4. 


3. Per i medi impianti termici civili il controllo di cui all’articolo 286, comma 2, é effettuato con 
frequenza triennale se l’impianto utilizza i combustibili di cui all’allegato X, Parte I, sezione II, 
paragrafo I, lettere a), b), c), d), e), i), e se sono regolarmente eseguite le operazioni di 
manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 


4. Per i medi impianti termici civili di cui all’articolo 284, comma 2-ter, si applica, fino al 31 
dicembre 2028, quanto previsto dal punto 2 e, successivamente, quanto previsto dal punto 3. Un 
controllo è in tutti i casi effettuato entro quattro mesi dalla registrazione di cui all’articolo 284, 
comma 2-quater. 
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Sezione 2 
Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse 


1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui all’allegato X devono rispettare i seguenti 
valori limite di emissione, riferiti ad un’ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di 
esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. I valori limite sono riferiti al 
volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali. 


Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse 
solide (valori da rispettare prima della data prevista dall’articolo 286, comma 1-bis) e impianti 
termici civili di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse solide. Valori riferiti ad un 
tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 11%. 


Potenza termica nominale MW >0,15+<1 

polveri [1] 100 mg/Nm' 
monossido di carbonio (CO) 350 mg/Nm 
ossidi di azoto (NO2) 500 mg/Nm 
ossidi di zolfo (SO2) 200 mg/Nm' 


[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un 
valore di emissione per le polveri di 200 mg/Nmì. 


Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse 
solide. Valori da rispettare entro la data prevista dall’articolo 286, comma 1bis. Valori riferiti ad un 
tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 6%. 


Potenza termica nominale MW >0,15 +=>3 

polveri [1] 50 mg/Nm' 
monossido di carbonio (CO) 525 mg/Nm 
ossidi di azoto (NO2) 650 mg/Nm 
ossidi di zolfo (SO2) [2] 200 mg/Nm' 


[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un 
valore di emissione per le polveri di 200 mg/Nm. 
[2] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna. 


Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 
alimentati a biomasse solide. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 6%. 


Potenza termica nominale MW >0,15 +>3 
polveri [1] 50 mg/Nm' 
monossido di carbonio (CO) 525 mg/Nm 
ossidi di azoto (NO2) 500 mg/Nm? 
ossidi di zolfo (SO2) [2] 200 mg/Nm' 


[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un 
valore di emissione per le polveri di 200 mg/Nm. 
[2] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna. 
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Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse 
liquide. Valori da rispettare entro la data prevista dall’articolo 286, comma 1-bis. Valori riferiti ad 
un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale MW >1+>3 
polveri 50 mg/Nm} 
monossido di carbonio (CO) 

ossidi di azoto (NO2) 650 mg/Nm' 
ossidi di zolfo (SO2) 350 mg/Nm} 


Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 


alimentati a biomasse liquide. 


Potenza termica nominale MW >1+>3 
polveri 50 mg/Nm? 
monossido di carbonio (CO) 

ossidi di azoto (NO2) 300 mg/Nm' 
ossidi di zolfo (SO2) 350 mg/Nm 


Sezione 3 


Valori limite per gli impianti che utilizzano biogas 


1. Gli impianti che utilizzano biogas di cui all’allegato X devono rispettare i valori limite di 
emissione indicati nei punti seguenti, espressi in mg/Nm3 e riferiti ad un’ora di funzionamento 
dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e 
guasti. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni 


normali. 


Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biogas 
(valori da rispettare prima della data prevista dall’articolo 286, comma 1-bis) e impianti termici 
civili di potenza termica pari o superiore al valore di soglia e inferiore a 1 MW alimentati a biogas. 
Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 15% in volume nell’effluente gassoso anidro in caso di 
motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri 


impianti di combustione. 


Motori a Turbine a gas | Altri impianti 
combustione di 
interna combustione 
carbonio organico totale (COT) 55 mg/Nm' - 30 mg/Nm' 
monossido di carbonio (CO) 800 mg/Nm' 100 mg/Nm' 150 mg/Nm’ 
ossidi di azoto (NO2) 500 mg/Nm' | 150mg/Nm' | 300 mg/Nm} 
Composti inorganici del cloro sotto forma di | 10 mg/Nm} D) mg/Nm} 30 mg/Nm? 
gas o vapori (come HCI) 
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Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biogas. 
Valori da rispettare entro la data prevista dall’articolo 286, comma 1bis. Il tenore di ossigeno di 
riferimento è pari al 15% in volume nell’effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione 
interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione. 


Motori a Turbine a gas | Altri impianti 
combustione di 
interna combustione 
carbonio organico totale (COT) 55 mg/Nm? 30 mg/Nm' 
monossido di carbonio (CO) 300 mg/Nm 100 mg/Nm? 150 mg/Nm? 
ossidi di azoto (NO2) 190 mg/Nm? | 200mg/Nm' | 250 mg/Nm' 
[1] 
ossidi di zolfo (SO2) 60 mg/Nm? 60 mg/Nm? 200 mg/Nm? 
Composti inorganici del cloro sotto forma di 4 mg/Nm' 5 mg/Nm? 30 mg/Nm' 
gas o vapori (come HCI) 


[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 


Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 
alimentati a biogas. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 5% in volume nell’effluente 
gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 
3% in caso di altri impianti di combustione. 


Motori a Turbine a gas | Altri impianti 
combustione di 
interna combustione 
carbonio organico totale (COT) 60 mg/Nm? - 30 mg/Nm' 
monossido di carbonio (CO) 300 mg/Nm' 100 mg/Nm? 150 mg/Nm? 
ossidi di azoto (NO2) 190 mg/Nm? | 60 mg/Nm'[1] | 200 mg/Nm? 
ossidi di zolfo (SO2) 40 mg/Nm 40 mg/Nm? 100 mg/Nm? 
Composti inorganici del cloro sotto forma di | 4 mg/Nm? 5 mg/Nm? 30 mg/Nm? 
gas o vapori (come HCI) 


[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 
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Sezione 4 
Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni 


1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dalle sezioni precedenti 
si applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche e nei relativi aggiornamenti: 

- UNI EN 13284-1; 

- UNI EN 14792:2017; 

- UNI EN 15058:2017; 

- UNI 10393; 

- UNI EN 12619; 

- UNI EN 1911-1,2,3. 


2. Per la determinazione delle concentrazioni delle polveri, le norme tecniche di cui al punto 1 non 
si applicano nelle parti relative ai punti di prelievo. 


3. Per la determinazione delle concentrazioni di ossidi di azoto, monossido di carbonio, ossidi di 
zolfo e carbonio organico totale, è consentito anche l'utilizzo di strumenti di misura di tipo 
elettrochimico. 


4. Per gli impianti di cui alla sezione II o alla sezione III, in esercizio alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, possono essere utilizzati i metodi in uso ai sensi della normativa previgente. 


16-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 293 


Allegato VI 


“Allegato V 
alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 


Parte I 
Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico 
o stoccaggio di materiali polverulenti. 


1. Disposizioni generali 


1.1. Nei casi in cui in uno stabilimento siano prodotti manipolati, trasportati, immagazzinati, caricati 
e scaricati materiali polverulenti, il gestore deve adottare apposite misure per il contenimento delle 
emissioni di polveri. 


1.2. Nei casi di cui al punto 1.1. l’autorità competente può altresì stabilire specifiche prescrizioni 
per il contenimento delle emissioni di polveri tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 
- pericolosità delle polveri; 


- flusso di massa delle emissioni; 

- durata delle emissioni; 

- condizioni meteorologiche; 

- condizioni dell'ambiente circostante. 


2. Produzione e manipolazione di materiali polverulenti. 


2.1.1 macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, 
la frantumazione, la cernita, la miscelazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la pellettizzazione 
e la bricchettazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati. 


2.2. Se l'incapsulamento non può assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, 
con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali 
polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento. 


3. Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti. 
3.1. Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi. 


3.2. Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non è, in tutto o in parte, possibile, le emissioni polverulenti 
devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento. 


3.3. Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti, ove tecnologicamente possibile, devono 
essere installati impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti: 

- punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, 
attrezzature di trasporto; 

- sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento; 

- attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o 
meccanici; 

- canali di scarico per veicoli su strada o rotaie; 

- convogliatori aspiranti. 
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3.4. Se nella movimentazione dei materiali polverulenti non è possibile assicurare il 
convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, 
una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che 
è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante 
l'utilizzo di deflettori oscillanti. 


3.5. Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di 
spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento. 


3.6. La copertura delle strade, ove possibile, deve essere realizzata in materiali che ne consentano la 
regolare pulizia; ove ciò non sia possibile, deve essere presente un adeguato sistema di bagnatura. 


3.7 Nel caso di operazioni di carico di silos da autobotte, la tubazione di raccordo, al termine delle 
operazioni di carico, deve essere svuotata prima di essere scollegata; in alternativa deve essere 
previsto uno specifico impianto di captazione e trattamento delle polveri residue presenti all’interno 
della tubazione di raccordo. 


4. Stoccaggio di materiali polverulenti. 


4.1. L’autorità competente può stabilire specifiche prescrizioni per lo stoccaggio dei materiali 
polverulenti tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 

- possibilità di stoccaggio in silos; 

- possibilità di realizzare una copertura della sommità e di tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, 
incluse tutte le attrezzature ausiliarie; 

- possibilità di realizzare una copertura della superficie, per esempio utilizzando stuoie; 

- possibilità di stoccaggio su manti erbosi; 

- possibilità di costruire terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento; 

- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo. 


5. Materiali polverulenti contenenti specifiche categorie di sostanze. 
5.1. Si applica sempre la prescrizione più severa tra quelle previste ai punti precedenti, nel caso in 


cui i materiali polverulenti contengano sostanze comprese nelle classi riportate nella seguente 
tabella al di sopra di 50 mg/kg, riferiti al secco: 


Classe Indicazione di pericolo 
Classe I H340, H350, H360 
Cassel H341, H351, H361, H300, H310, H330, 


i — è 
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Parte II 
Emissioni in forma i gas o vapore derivanti alla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di 
sostanze organiche liquide 


1. Pompe. 


1.1. Il gestore deve garantire una tenuta efficace delle pompe utilizzate per la movimentazione di 
sostanze organiche liquide. 


1.2 Nei casi previsti dal punto 1.1, ove non possa essere garantita l'efficace tenuta delle pompe, 
devono essere installati idonei sistemi di aspirazione delle perdite di gas o vapore e sistemi di 
convogliamento ad impianti di abbattimento. 


2. Compressori. 


2.1. Il gestore deve effettuare il degasaggio del liquido residuo conseguente all'arresto dei 
compressori utilizzati per i gas. 


3. Raccordi a flangia. 


3.1. I raccordi a flangia, con particolare riferimento al caso in cui vi defluiscono miscele, devono 
essere usati soltanto se garantiscono un buon livello di tenuta. 


4. Valvolame. 


4.1. Le valvole devono essere rese ermetiche con adeguati sistemi di tenuta. 


5. Campionamento. 


5.1. I punti in cui si prelevano campioni di sostanze organiche liquide devono essere incapsulati o 
dotati di dispositivi di bloccaggio, al fine di evitare emissioni durante il prelievo. 


5.2. Durante il prelievo dei campioni il prodotto di testa deve essere rimesso in circolo o 
completamente raccolto. 


6. Caricamento. 
6.1 Nel caricamento di sostanze organiche liquide devono essere assunte speciali misure per il 


contenimento delle emissioni, come l'aspirazione e il convogliamento dei gas di scarico in un 
impianto di abbattimento. 
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NOTE 2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni 
interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, stru- 
AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio- 
ne competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio- 
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi- 
ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Re- 
stano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 


Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub- 
blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE). 


Note alle premesse. 


Il testo dell’art. 76 della Costituzione così recita: 


«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere dele- 
gato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi 
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.» 


L’art. 87 Cost. conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica 
il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di 
legge e i regolamenti. 


Il testo dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega 
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di 
altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2015), 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, così 
recita: 


«Art. 17. Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 
(UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 no- 
vembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera 
di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché 
per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono 
emissioni nell’atmosfera. 


In vigore dal 16 settembre 2016. 


1. Nell’esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 
2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di talu- 
ni inquinanti originati da impianti di combustione medi, il Governo 
provvede anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che 
producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la discipli- 
na degli impianti di combustione medi. Nell’esercizio della delega, il 
Governo osserva i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, com- 
ma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi 
specifici: 

a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti 
che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione 
integrata ambientale, mediante la modifica e l’integrazione delle dispo- 
sizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l’installazione e l’eser- 
cizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di 
emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli; 


b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti 
di cui alla lettera a), anche al fine di garantire il coordinamento con la 
normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale; 


c) aggiornare l’allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla 
luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di 
combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti; 

d) riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un 
periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove 
prescrizioni; 


e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative 
previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
in conformità alle disposizioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d), del- 
la legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l’effettività, 
la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative 
agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, 
tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura 
commesse nell’esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione 
integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli sta- 
bilimenti da disciplinare. 


mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.» 


La direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Con- 
siglio relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni 
inquinanti originati da impianti di combustione medi (Testo rilevante ai 
fini del SEE) è pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2015, n. L 313. 


La Parte del Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, è così rubricata: 


«Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emis- 
sioni in atmosfera» 


Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della diret- 
tiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) è pub- 
blicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.0. 


Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della diret- 
tiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) 
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 


Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (attuazione della di- 
rettiva 2008/50 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più 
pulita in Europa) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 
2010, n. 216, S.0. 


Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 
(regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale 
e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambien- 
tale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non sogget- 
ti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2012, n. 35) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 mag- 
gio 2013, n. 124, S.0. 


Il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono- 
me di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti 
di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, così recita: 


«Art. 8. (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza 
unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi- 
cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, del- 
le province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza 
Stato-regioni. 

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro 
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di ri- 
spettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del 
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, 
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente 
dell’ Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente 
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazio- 
nale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inol- 
tre quattordici sindaci designati dall’ ANCI e sei presidenti di provincia 
designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque 
rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Go- 
verno, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti 
pubblici. 

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al- 
meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la 


necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ ANCI, dell’UPI 
o dell’UNCEM. 

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presi- 
dente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presiden- 
te del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari 
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.». 


Note all'art. 1: 


Si riporta il testo degli artt. 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 276, 277, 278, 279, 280 e 281 del citato d. lgs 3 aprile 2006, n. 152, 
come modificati dal presente decreto, così recita: 

«Art. 267 (Campo di applicazione). — In vigore dal 11 aprile 
20141. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazio- 
ne dell’inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli 
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impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che 
producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le 
prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed 
1 criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori 
limite. 


2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri 
impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione 
e altre prescrizioni sono stabiliti nell’autorizzazione di cui all’artico- 
lo 208 o nell’autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis 
alla Parte Seconda. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli 
impianti di incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo III-bis 
della Parte Quarta e dei piani regionali di qualità dell’aria e, per gli altri 
impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 
e 271 del presente titolo. Resta ferma l’applicazione del presente titolo 
per gli altri impianti e le altre attività presenti nello stesso stabilimento, 
nonché nei casi previsti dall’articolo 214, comma 8. ) 


3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione in- 
tegrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; 
per tali installazioni l’autorizzazione alle emissioni prevista dal presente 
Titolo non è richiesta in quanto sostituita dall’autorizzazione integrata 
ambientale. 


4. (abrogato)». 


«Art. 268 (Definizioni). — In vigore dal 11 aprile 20141. Ai fini del 
presente titolo si applicano le seguenti definizioni: 


a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell’aria at- 
mosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze 
in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo 
per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i 
beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente; 


b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o 
gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento at- 
mosferico e, per le attività di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico, di- 
retto o indiretto, di COV nell’ambiente; 


c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso ef- 
fettuata attraverso uno o più appositi punti; 


d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella 
lettera c); per le lavorazioni di cui all’articolo 275 le emissioni diffu- 
se includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e 
nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte II 
dell’ Allegato III alla parte quinta del presente decreto; 


e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che 
deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o 
in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela; 


/) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emis- 
sioni convogliate; 


g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni 
solide, liquide o gassose; la relativa portata volumetrica è espressa in 
metri cubi all’ora riportate in condizioni normali (Nm?/ora), previa de- 
trazione del tenore di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla 
parte quinta del presente decreto; 


h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura 
come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale 
di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effet- 
tuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, 
dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. 
Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’eser- 
cizio di una o più attività; 

i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data 
del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o au- 
torizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai 
sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 maggio 1988, n. 203; 


i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che è sta- 
to autorizzato ai sensi dell’articolo 6 o dell’articolo 11 o dell’artico- 
lo 15, comma I, lettera 5), del decreto del Presidente della Repubblica 
24 maggio 1988, n. 203, purché in funzione o messo in funzione entro 
il 29 aprile 2008; 

i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle 
definizioni di cui alle lettere 7) e i-bis); 

1) impianto: il dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi 
o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica 
attività, anche nell’ambito di un ciclo più ampio; 


— 44 — 


m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o 
avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto 
o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una varia- 
zione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui 
all’articolo 269, comma 2, o nell’autorizzazione di cui all’articolo 269, 
comma 3, o nella domanda di adesione all’autorizzazione generale di 
cui all’articolo 272, o nell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei docu- 
menti previsti dall’articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione 
anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili 
utilizzati; 


m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento 
o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di 
convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi 
e significativi sull’ambiente; per gli impianti di cui all’articolo 273 si 
applica la definizione prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera l-bis); 
per le attività di cui all’articolo 275 si applicano le definizioni previste 
ai commi 21 e 22 di tale articolo. Le regioni e le province autonome 
possono, nel rispetto della presente definizione, definire ulteriori criteri 
per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche 
non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di comunicazione di cui 
all’articolo 269, comma 8. 


n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale 
circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile 
dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente 
decreto; per gli impianti di cui all’articolo 273 e per le attività di cui 
all’articolo 275 si applica la definizione prevista all’articolo 5, com- 
ma I, lettera r-bis); 


o) autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la 
diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità compe- 
tente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli 
altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sot- 
toposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimen- 
ti a questa connessi, l’autorità competente è quella che rilascia tale 
autorizzazione; 


p) autorità competente per il controllo: l’autorità a cui la legge 
regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i control- 
li circa il rispetto dell’autorizzazione e delle disposizioni del presente 
titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudizia- 
ria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale 
autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con 
quella di cui alla lettera 0); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione 
integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità com- 
petente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina 
tale autorizzazione; 


q) valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concen- 
trazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle 
emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione 
espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funziona- 
mento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo 
diversamente disposto dal presente titolo o dall’autorizzazione, si inten- 
dono stabiliti come media oraria; 


r) fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante 
emessa e unità di misura specifica di prodotto o di servizio; 


s) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante 
emessa e volume dell’effluente gassoso; per gli impianti di combustione 
i valori di emissione espressi come concentrazione (mg/Nm?) sono cal- 
colati considerando, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del 
presente decreto, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento del 
3 per cento in volume dell’effluente gassoso per i combustibili liquidi e 
gassosi, del 6 per cento in volume per i combustibili solidi e del 15 per 
cento in volume per le turbine a gas; 


t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa 
e massa della stessa sostanza utilizzata nel processo produttivo, molti- 
plicato per cento; 


u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per uni- 
tà di tempo; 

v) soglia di rilevanza dell’emissione: flusso di massa, per sin- 
golo inquinante o per singola classe di inquinanti, calcolato a monte 
di eventuali sistemi di abbattimento, e nelle condizioni di esercizio più 
gravose dell’impianto, al di sotto del quale non si applicano i valori 
limite di emissione; 

z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed una pres- 
sione di 101,3 kPa; 
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aa) migliori tecniche disponibili: la più efficiente ed avanzata 
fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’ido- 
neità pratica di determinate tecniche ad evitare ovvero, se ciò risulti 
impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per: 


1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le modalità di pro- 
gettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura degli im- 
pianti e delle attività; 


2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne con- 
senta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente va- 
lide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in con- 
siderazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o 
meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa 
avervi accesso a condizioni ragionevoli; 


3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato 
livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso. 


Per gli impianti di cui all’articolo 273 e per le attività di cui all’ar- 
ticolo 275 si applica la definizione prevista all’articolo 5, comma 1, 
lettera l-fer); 

aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il quale 
un grande impianto di combustione o un medio impianto di combustio- 
ne è, în tutto o in parte, in esercizio e produce emissioni in atmosfera, 
esclusi i periodi di avviamento e di arresto; 


bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione autoriz- 
zativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito dell’erogazione di energia, 
combustibili o materiali, è portato da una condizione nella quale non 
esercita l’attività a cui è destinato, o la esercita in situazione di carico di 
processo inferiore al minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale 
attività è esercitata in situazione di carico di processo pari o superiore 
al minimo tecnico; 


cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa, 
il tempo in cui l’impianto, a seguito dell’interruzione dell’erogazione di 
energia, combustibili o materiali, non dovuta ad un guasto, è portato da 
una condizione nella quale esercita l’attività a cui è destinato in situa- 
zione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico ad una 
condizione nella quale tale funzione è esercitata in situazione di carico 
di processo inferiore al minimo tecnico o non è esercitata; 


dd) carico di processo: il livello percentuale di produzione ri- 
spetto alla potenzialità nominale dell’impianto; 


ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile 
con l’esercizio dell’attività cui l’impianto è destinato; 


4) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui 
sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto; 


gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione 
di potenza termica nominale pari o superiore a 5S0MW. Un grande im- 
pianto di combustione è classificato come: 


1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione che 
ha ottenuto un’autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o per cui è stata 
presentata una domanda completa di autorizzazione entro tale data, a 
condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014; 


2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione che ha 
ottenuto un’autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o per cui è stata 
presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003; 


3) nuovo: il grande impianto di combustione che non ricade 
nella definizione di cui ai numeri 2) e 3); 


gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustio- 
ne di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 
50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili 
previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previ- 
ste all’allegato Il alla Parte Quinta. Un medio impianto di combustione 
è classificato come: 


1) esistente: il medio impianto di combustione messo in eser- 
cizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all’epoca 
vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o în una autoriz- 
zazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale 
che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 
2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018; 


2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra 

nella definizione di cui al punto 1); 
gg-ter) motore: un motore a gas, diesel o a doppia alimentazione; 
gg-quater) motore a gas: un motore a combustione interna che 


funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza l’accensione comandata per 
bruciare il combustibile; 
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gg-quinquies) motore diesel: un motore a combustione interna 
che funziona secondo il ciclo diesel e che utilizza l’accensione sponta- 
nea per bruciare il combustibile; 


gg-sexies) motore a doppia alimentazione: un motore a combu- 
stione interna che utilizza l'accensione spontanea e che funziona secon- 
do il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo 
Otto quando brucia combustibili gassosi; 


gg-septies) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante che tra- 
sforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un 
compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per 
riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas 
a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in 
regime di cogenerazione, dotate o meno di bruciatore supplementare; 


hh) potenza termica nominale dell’impianto di combustione: 
prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e del- 
la portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di com- 
bustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici 
o suoi multipli; 


ii) composto organico: qualsiasi composto contenente almeno 
l’elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alo- 
geni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi 
di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici; 


Il) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto or- 
ganico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o 
superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni 
particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, è consi- 
derata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 
K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa; 


mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in com- 
binazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti 
o rifiuti, senza subire trasformazioni chimiche, o usato come agente di 
pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di 
dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, 
plastificante o conservante; 


nn) capacità nominale: la massa giornaliera massima di solventi 
organici utilizzati per le attività di cui all’articolo 275, svolte in con- 
dizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di 
prodotto per cui le attività sono progettate; 


00) consumo di solventi: il quantitativo totale di solventi organi- 
ci utilizzato in uno stabilimento per le attività di cui all’articolo 275 per 
anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto 
qualsiasi COV recuperato per riutilizzo; 


pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo di solventi 
calcolato sulla base della capacità nominale riferita, se non diversamen- 
te stabilito dall’autorizzazione, a trecentotrenta giorni all’anno in caso 
di attività effettuate su tutto l’arco della settimana ed a duecentoventi 
giorni all’anno per le altre attività; 


qq) riutilizzo di solventi organici: l’utilizzo di solventi organici 
prodotti da una attività e successivamente recuperati per qualsiasi finali- 
tà tecnica o commerciale, ivi compreso l’uso come combustibile; 


rr) soglia di consumo: il consumo di solvente espresso in ton- 
nellate/anno stabilito dalla parte II dell’ Allegato HI alla parte quinta del 
presente decreto, per le attività ivi previste; 


SS) 


rr-bis) raffinerie: stabilimenti in cui si effettua la raffinazione di 
oli minerali o gas; 


tt) impianti di distribuzione: impianti in cui il carburante viene 
erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti di deposito; ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 277 si considerano esistenti gli impianti 
di distribuzione di benzina già costruiti o la cui costruzione ed il cui 
esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa prima del 
1° gennaio 2012 e si considerano nuovi gli impianti di distribuzione di 
benzina la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi 
della vigente normativa dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli im- 
pianti nuovi gli impianti distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 
2012, sono oggetto di una ristrutturazione completa, intesa come il to- 
tale rinnovo o riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni; 


tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato all’erogazione 
di benzina; il distributore degli impianti di distribuzione di benzina deve 
essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di prelevare il 
carburante dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a 
un sistema di pompaggio centralizzato; 
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tt-fer) sistema di recupero dei vapori di benzina: 


1) ai fini dell’articolo 276, l’attrezzatura per il recupero di ben- 
zina dai vapori durante le operazioni di caricamento presso i terminali; 


2) ai fini dell’articolo 277, l’attrezzatura per il recupero dei 
vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante del veicolo du- 
rante il rifornimento presso un impianto di distribuzione; 


tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di recupero dei 
vapori di benzina che prevede il trasferimento dei vapori di benzina in 
un impianto di deposito presso l’impianto di distribuzione o il riconvo- 
gliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio; 


tt-quinquies) flusso: quantità totale annua di benzina scaricata 
da cisterne mobili di qualsiasi capacità in un impianto di distribuzione; 


uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o senza additivi, 
corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 2710 1131 -2710 1141 
-2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151-2710 1159 o che abbia una tensio- 
ne di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, pronto all’impiego 
quale carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di petrolio 
liquefatto (GPL); 


uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che evaporano dalla 
benzina; 


vv) terminale: ogni struttura adibita al caricamento e allo scari- 
camento di benzina in/da veicolo-cisterna, carro-cisterna o nave-cister- 
na, ivi compresi gli impianti di deposito presenti nel sito della struttura; 


zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito allo stoc- 
caggio di combustibile; ai fini dell’applicazione dell’articolo 277 si fa 
riferimento ai serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso gli 
impianti di distribuzione; 

aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un terminale ove 
la benzina può essere caricata in cisterne mobili. Gli impianti di carica- 
mento per i veicoli-cisterna comprendono una o più torri di caricamento; 


bbb) torre di caricamento: ogni struttura di un terminale median- 
te la quale la benzina può essere, in un dato momento, caricata in un 
singolo veicolo-cisterna; 


ccc) deposito temporaneo di vapori: il deposito temporaneo di 
vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso un terminale prima 
del trasferimento e del successivo recupero in un altro terminale. Il tra- 
sferimento dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello stesso 
terminale non è considerato deposito temporaneo di vapori ai sensi della 
parte quinta del presente decreto; 


ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacità superiore ad 1 mf, 
trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile e adibita al trasfe- 
rimento di benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un 
impianto di distribuzione di carburanti; 


eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto su strada 
della benzina che comprenda una o più cisterne montate stabilmente o 
facenti parte integrante del telaio o una o più cisterne rimuovibili. 


eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida, liquida o gasso- 
sa, di cui l’allegato X alla Parte Quinta preveda l'utilizzo per la produ- 
zione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti; 


eee-ter) combustibile di raffineria: materiale combustibile soli- 
do, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e conversione 
della raffinazione del petrolio greggio, inclusi gas di raffineria, gas di 
sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio; 


eee-quater) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile 
liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da 2710 19 51 a 2710 
19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 0 2710 20 39 o qualsiasi combustibile 
liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio, che, per i suoi limiti di 
distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati a essere 
usati come combustibile e di cui meno del 65 % in volume, comprese 
le perdite, distilla a 250° C secondo il metodo ASTM D86. anche se la 
percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata secondo 
il predetto metodo; 


eee-quinquies) gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato 
dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 
2710 19 48, 2710 20 17 0 2710 20 19 o qualsiasi combustibile liquido 
derivato dal petrolio di cui meno del 65 % in volume, comprese le per- 
dite, distilla a 250° C e di cui almeno l’85 % in volume, comprese le 
perdite, distilla a 350° C secondo il metodo ASTM D86; 
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eee-sexies) gas naturale: il metano presente in natura, conte- 
nente non più del 20% in volume di inerti e altri costituenti; 


eee-septies) polveri: particelle, di qualsiasi forma, struttura o 
densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campiona- 
mento, che, in determinate condizioni, possono essere raccolte median- 
te filtrazione dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da 
analizzare e che, in determinate condizioni, restano a monte del filtro e 
sul filtro dopo l’essiccazione; 

eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido di azoto (NO) ed 
il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)»; 

eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all’articolo 183, com- 
ma I, lett. a).». 


«Art. 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabi- 
limenti). — In vigore dal 28 lugll. Fatto salvo quanto stabilito dall’arti- 
colo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall’artico- 
lo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni 
deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del 
presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabi- 
limento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimen- 
to non sono oggetto di distinte autorizzazioni. 

1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica 
ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 
7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, 
comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi- 


ficazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le disposizioni di cui ai commi 


3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi in cui il decreto di attuazione 
dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, con- 
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, rinvia alle 
norme di settore, nonché in relazione alla partecipazione del Comune 
al procedimento. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all’artico- 
lo 273-bis, comma 13. 


2. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o tra- 
sferire uno stabilimento da un luogo ad un altro presenta all’autorità 
competente una domanda di autorizzazione, accompagnata: 


a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli im- 
pianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la 
quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota 
dei punti di emissione individuata in modo da garantire l’adeguata di- 
spersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l’esercizio e 
la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di 
cui si prevede l’utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condi- 
zione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo 
caratterizzano; 


b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo 
produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il pe- 
riodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime 
degli impianti. 

2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti in 
cui sono presenti medi impianti di combustione devono essere indicati, 
oltre quanto previsto al comma 2, anche i dati previsti all’allegato I, 
Parte IV-bis, alla Parte Quinta. 


3. Peril rilascio dell’autorizzazione all’installazione di stabilimenti 
nuovi, l’autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione 
della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in 
via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri 
procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti 
dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giu- 
gno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rin- 
novo e per l’aggiornamento dell’autorizzazione l’autorità competente, 
previa informazione al comune interessato il quale può esprimere un 
parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento 
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferen- 
za di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della 
domanda devono essere trasmesse all’autorità competente entro trenta 
giorni dalla relativa richiesta; se l'autorità competente non si pronuncia 
in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione del- 
la domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla rice- 
zione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta 
giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all’autorità 
competente. 


4. L’autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: 


a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliagli, le 
modalità di captazione e di convogliamento; 
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b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il con- 
vogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di 
campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformi- 
tà dei valori misurati ai valori limite e la periodicità del monitoraggio 
di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata 
tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo 
tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di pro- 
getto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura 
inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’esercizio; devono essere 
specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di 
emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli; 


c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carat- 
tere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su 
cui l’autorità competente valuti necessario intervenire. 


5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l’autorizzazione 
può stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi 
come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, even- 
tualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno 
stabilimento. 


6. L’autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la 
messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto. La messa in eser- 
cizio, fermo restando quanto previsto all'articolo 272, comma 3, deve 
essere comunicata all’autorità competente con un anticipo di almeno 
quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono es- 
sere trasmessi all’autorità competente i risultati delle misurazioni delle 
emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di 
esercizio dell’impianto, decorrente dalla messa a regime, e la durata di 
tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare. L’au- 
torità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il 
rispetto dell’autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime 
di uno o più impianti o dall’avvio di una o più attività dello stabilimento 
autorizzato. 


7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una 
durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presenta- 
ta almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell’adozione del 
provvedimento sulla domanda di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata 
ai sensi del presente articolo, l’esercizio dell’impianto può continuare 
anche dopo la scadenza dell’autorizzazione in caso di mancata pronun- 
cia in termini del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. L’au- 
torità competente può imporre il rinnovo dell’autorizzazione prima 
della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini 
previsti dall’articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizio- 
ni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità 
dell’aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell’autorizzazione 
comporta il decorso di un periodo di quindici anni. 


8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento 
ne dà comunicazione all’autorità competente o, se la modifica è sostan- 
ziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizza- 
zione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, 
l’autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di 
autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica è sostan- 
ziale l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione dello stabilimento 
con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla 
modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale 
esigenza in relazione all’evoluzione della situazione ambientale o delle 
migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all’in- 
tero stabilimento. Se la modifica non è sostanziale, l’autorità compe- 
tente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto. 
Se l’autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore 
può procedere all’esecuzione della modifica non sostanziale comunica- 
ta, fatto salvo il potere dell’autorità competente di provvedere successi- 
vamente. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 275, comma Il. Il 
rinnovo dell’autorizzazione comporta, a differenza dell’aggiornamento, 
il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. 


9. L’autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettua- 
re presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per 
accertare il rispetto dell’autorizzazione. Il gestore fornisce a tale auto- 
rità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante 
attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, 
funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della parte 
quinta del presente decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso 
in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di set- 
tore, ai punti di prelievo e di campionamento. 


10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito 
di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque te- 
nuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed 
a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le me- 
desime finalità, con apposito provvedimento dall’autorità competente. 


11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro 
equivale all’installazione di uno stabilimento nuovo. 


12.- 16.» 
«Art. 270 (Individuazione degli impianti e convogliamento delle 
emissioni). — 1. In sede di autorizzazione fatto salvo quanto previsto 


all’articolo 272, l’autorità competente verifica se le emissioni diffuse di 
ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili 
sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti 
prescrizioni dell’ Allegato I alla parte quinta del presente decreto e, in tal 
caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento. 


2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone 
che richiedono una particolare tutela ambientale, l'autorità competente 
dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai 
sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il re- 
quisito della disponibilità di cui all’articolo 268, comma 1, lettera aa), 
numero 2). 

3. (abrogato). 

4. Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, 
aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localiz- 
zati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro 
identiche, l’autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecni- 
che ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto 
disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L’autorità 
competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un 
unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissio- 
ne. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 282, comma 2. 


5. In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il con- 
vogliamento, ciascun impianto, deve avere un solo punto di emissione, 
fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente 
previsto da altre disposizioni del presente titolo, i valori limite di emis- 
sione si applicano a ciascun punto di emissione. 


6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurez- 
za, assicurare il rispetto del comma 5, l’autorità competente può consen- 
tire un impianto avente più punti di emissione. In tal caso, i valori limite 
di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e per- 
centuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell’impianto e quel- 
li espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli 
punti. L'autorizzazione può prevedere che i valori limite di emissione si 
riferiscano alla media ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti 
uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimi- 
che omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell’impianto; 
in tal caso, il flusso di massa complessivo dell’impianto non può essere 
superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si appli- 
cassero ai singoli punti di emissione. 


7. Ove opportuno, l’autorità competente, tenuto conto delle con- 
dizioni tecniche ed economiche, può consentire il convogliamento 
delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comu- 
ni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche 
chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione co- 
mune si applica il più restrittivo dei valori limite di emissione espres- 
sì come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, 
si prevede un tenore di ossigeno di riferimento coerente con i flussi 
inviati a tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni 
volte a limitare la diluizione delle emissioni ai sensi dell’articolo 269, 
comma 4, lettera db). 


8. L’adeguamento alle disposizioni del comma 5 0, ove ciò non sia 
tecnicamente possibile, alle disposizioni dei commi 6 e 7 è realizzato en- 
tro i tre anni successivi al primo rinnovo o all’ottenimento dell’autoriz- 
zazione ai sensi dell’articolo 281, commi 1, 2, 3 0 4, o dell’articolo 272, 
comma 3, ovvero nel più breve termine stabilito dall’autorizzazione. Ai 
fini dell’applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 l’autorità competente tiene 
anche conto della documentazione elaborata dalla commissione di cui 
all’articolo 281, comma 9. 


8-bis. I! presente articolo si applica anche ai grandi impianti di 
combustione ed ai medi impianti di combustione, ferme restando le ul- 
teriori disposizioni in materia di aggregazione degli impianti previste 
all’articolo 273, commi 9 e 10, e all'articolo 273-bis, commi 8 e 9.». 


«Art. 271 (Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti 
e le attività). — 1. Il presente articolo disciplina i valori di emissione e le 
prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attività degli stabilimenti. 
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2. (abrogato). 


3. La normativa delle regioni e delle province autonome in materia di 
valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti 
e delle attività deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di 
qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa. Restano comunque in 
vigore le normative adottate dalle regioni o dalle province autonome in 
conformità al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, 
n. 203, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 
1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescri- 
zioni. Per tutti gli impianti e le attività previsti dall’articolo 272, com- 
ma 1, la regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge 
o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, 
appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condi- 
zioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o 
provvedimento generale la regione o la provincia autonoma può inoltre 
stabilire, ai fini della valutazione dell’entità della diluizione delle emis- 
sioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 


4.] piani e i programmi di qualità dell’aria previsti da/ decreto legi- 
slativo 13 agosto 2010, n. 155 possono stabilire appositi valori limite di 
emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati 
I, Il e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le 
condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al per- 
seguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria. 


5. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, 
anteriori al 2006 o nuovi l’autorizzazione stabilisce i valori limite di 
emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione 
o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un’istruttoria che 
si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni 
fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui 
al comma 4. A tal fine possono essere altresì considerati, in relazione 
agli stabilimenti previsti dal presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche 
previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti 
e attività, anche se riferiti ad installazioni di cui al titolo III-bis alla 
Parte Seconda. Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emis- 
sioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da 
altre fonti e lo stato di qualità dell’aria nella zona interessata. I valori 
limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria 
devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, IL, 
III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per 
effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo. 


5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia 
avanzata nella produzione di biocarburanti, i criteri per la fissazio- 
ne dei valori limite di emissione sono fissati con decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro 
della salute. 


5-ter. (abrogato) 


6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l’au- 
torizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli pre- 
visti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi 
sulla salute e sull'ambiente. 


7. L’autorizzazione degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori 
al 2006 e nuovi può sempre stabilire, per effetto dell’istruttoria prevista 
dal comma 5, valori limite e prescrizioni più severi di quelli contenuti 
negli allegati I, II, INI e V alla parte quinta del presente decreto, nelle 
normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. 


8.- 10. 


11.1 valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell’ossige- 
no di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato 
alle condizioni normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente 
indicato nell’ Allegato I alla parte quinta del presente decreto, del tenore 
volumetrico di vapore acqueo. 


12. Salvo quanto diversamente indicato nell’ Allegato I alla parte 
quinta del presente decreto, il tenore volumetrico dell’ossigeno di riferi- 
mento è quello derivante dal processo. Se nell’emissione il tenore volu- 
metrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni 
misurate devono essere corrette mediante la seguente formula: 


E *(asterisco) 

21-02 

=(uguale) EM 
21- 02M 


13. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emis- 
sione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tec- 
nologico e dell’esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell’emissione 
le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente 
formula: 


E EM *(asterisco) PM 
=(uguale) 


14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del 
presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi 
di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui 
l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di 
arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non 
permettere il rispetto dei valori stessi. L'autorizzazione può stabilire 
specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per 
l’eventualità di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori perio- 
di transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. In 
caso di emissione di sostanze di cui all’articolo 272, comma 4, lettera 
a), l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescri- 
zioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse 
durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli 
altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, rife- 
riti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. Se si verifica 
un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori 
limite di emissione, l’autorità competente deve essere informata entro 
le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione del- 
le attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di 
procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo 
possibile. Si applica, in tali casi, la procedura prevista al comma 20- 
ter. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni oppor- 
tune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento 
e di arresto e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore 
possibile. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nella parte 
quinta del presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non 
costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi 
di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della 
funzione dell’impianto. 


15. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di 
combustione di cui all’articolo 273, ai medi impianti di combustio- 
ne di cui all’articolo 273-bis ed agli impianti e alle attività di cui 
all’articolo 275. 


16. (abrogato). 


17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce i criteri per i control- 
li da parte dell’autorità e per il monitoraggio delle emissioni da parte 
del gestore. In sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni 
previste dal presente titolo l’autorità competente individua i metodi di 
campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitorag- 
gio di competenza del gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche 
CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti nor- 
me tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano dispo- 
nibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme 
internazionali o delle norme nazionali previgenti. I controlli, da parte 
dell’autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), 
e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono ef- 


fettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell’autorizzazio- 


ne per il monitoraggio di competenza del gestore 0, se l’autorizzazione 
non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra 
elencati, oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo del- 
le emissioni conforme all’allegato VI alla Parte Quinta che rispetta le 
procedure di garanzia di qualità delle norma UNI EN 14181, qualora la 
relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale 
o qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche 
ai fini dei controlli dell’autorità. 


18. L'autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio delle emissio- 
ni di competenza del gestore, l'esecuzione di misure periodiche basa- 
te su metodi discontinui o l'utilizzo di sistemi di monitoraggio basati 
su metodi in continuo. Il gestore effettua il monitoraggio di propria 
competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indi- 
cati nell’autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell’autorità 
competente per il controllo nei modi previsti dall’ Allegato VI alla parte 
quinta del presente decreto e dall’autorizzazione; in caso di ricorso a 
metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle pre- 
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scrizioni dell’autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non 
sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la pena 
prevista dall’articolo 279, comma 2. 


19. (abrogato) 


20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini 
del reato di cui all’articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effet- 
tuati dall’autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lette- 
ra p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite pre- 
scritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di 
monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti 
al comma 17. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza 
del gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla 
valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere 
da costui specificamente comunicate all’autorità competente per il con- 
trollo entro 24 ore dall’accertamento. 


20-bis. Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati dall’auto- 
rità o dagli organi di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p), la non 
conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, l'autorità com- 
petente impartisce al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ri- 
pristino della conformità nel più breve tempo possibile, sempre che tali 
prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure 
previste dalla vigente normativa. La cessazione dell’esercizio dell’im- 
pianto deve essere sempre disposta se la non conformità può determi- 
nare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento 
della qualità dell’aria a livello locale. 


20-ter. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria com- 
petenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite 
prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve 
tempo possibile. In tali casi, l’autorità competente impartisce al gestore 
prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine 
per l’adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell’im- 
pianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i 
casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite 
prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un signi- 
ficativo peggioramento della qualità dell’aria a livello locale. Nel caso 
in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si 
applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, 
comma 2.). 


«Art. 272 (Impianti e attività in deroga). — 1. Non sono sottoposti 
ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono 
presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’ Al- 
legato IV alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a 
impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli 
effetti dell’inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i va- 
lori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali 
impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all’ar- 
ticolo 271, commi 3 e 4. AI fine di stabilire le soglie di produzione e di 
consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell’ Al- 
legato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l’in- 
sieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono 
in ciascuna categoria presente nell’ elenco. Gli impianti che utilizzano i 
combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 
6, dell’ Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni 
caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l’uso di 
tali combustibili nella parte III II, dell’ Allegato I alla parte quinta del 
presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o 
attività inclusi nell’elenco della parte I dell’allegato IV alla parte quinta 
del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell’elenco, l’au- 
torizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il pre- 
sente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all’interno 
di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento 
o non utilizzati all’interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabi- 
limento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed 
utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali 
dispositivi nella domanda di autorizzazione dell’articolo 269 salva la 
possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi 
ivi previsti. L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio 
provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra 
autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in eser- 
cizio dell’impianto o di avvio dell’attività ovvero, in caso di dispositivi 
mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi 
contenuti nell’allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono 
essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all’articolo 281, 
comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e 
delle associazioni rappresentative di categorie produttive. 


— 49 


1-bis. Per gli impianti previsti dal comma 1, ove soggetti a valori 
limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma, la legisla- 
zione regionale di cui all’articolo 271, comma 3, individua i metodi di 
campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nei controlli 
e possono imporre obblighi di monitoraggio di competenza del gesto- 
re. Per gli impianti di combustione previsti dal comma 1, ove soggetti 
a valori limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma, 
l’autorità competente per il controllo può decidere di non effettuare 0 
di limitare i controlli sulle emissioni se il gestore dispone di una di- 
chiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che 
attesta la conformità delle emissioni ai valori limite e se, sulla base di 
un controllo documentale, risultano regolarmente applicate le apposite 
istruzioni tecniche per l’esercizio e per la manutenzione previste dalla 
dichiarazione. La decisione dell’autorità competente per il controllo 
è ammessa solo se la dichiarazione riporta le istruzioni tecniche per 
l'esercizio e la manutenzione dell’impianto e le altre informazioni ne- 
cessarie a rispettare i valori limite, quali le configurazioni impiantisti- 
che e le modalità di gestione idonee, il regime di esercizio ottimale, le 
caratteristiche del combustibile ed i sistemi di regolazione. 


2. L'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere 
generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, 
nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, 
anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combu- 
stibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento 
e di analisi e la periodicità dei controlli. Può inoltre stabilire apposite 
prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il ge- 
store é tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell’artico- 
lo 270. Al di fuori di tali casi e condizioni l’articolo 270 non si applica 
agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale. I 
valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità 
all’articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce 
i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli 
semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissio- 
ni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizza- 
te. Le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabili- 
menti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate 
alla Parte Il dell'allegato IV alla Parte Quinta. AI fine di stabilire le 
soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indi- 
cate nella parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta si deve considerare 
l’insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono 
in ciascuna categoria presente nell’elenco. I gestori degli stabilimenti 
per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque 
presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. L'in- 
stallazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività 
non previsti in autorizzazioni generali é soggetta alle autorizzazioni di 
cui all'articolo 269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti 
impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali é ammessa pre- 
via contestuale procedura di adesione alle stesse. In stabilimenti dotati 
di autorizzazioni generali è ammessa, previa procedura di adesione, 
l’installazione di impianti e l’avvio di attività previsti in altre autoriz- 
zazioni generali. In caso di convogliamento delle emissioni prodotte da 
impianti previsti da diverse autorizzazioni generali in punti di emis- 
sione comuni, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali 
autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata. In stabilimenti dotati 
di un’autorizzazione prevista all'articolo 269, é ammessa, previa proce- 
dura di adesione, l’installazione di impianti e l’avvio di attività previsti 
nelle autorizzazioni generali, purché la normativa regionale o le auto- 
rizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare 
il numero massimo o l’entità delle modifiche effettuabili mediante tale 
procedura per singolo stabilimento; l’autorità competente provvede ad 
aggiornare l’autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell’av- 
venuta adesione. 


3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni 
prima dell’installazione il gestore invia all’autorità competente una 
domanda di adesione all’autorizzazione generale corredata dai docu- 
menti ivi prescritti. La domanda di adesione individua specificamente 
gli impianti e le attività a cui fare riferimento nell’ambito delle auto- 
rizzazioni generali vigenti. L'autorità che riceve la domanda può, con 
proprio provvedimento, negare l’adesione nel caso in cui non siano 
rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale o i requisiti 
previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale di 
cui all’articolo 271, commi 3 e 4, o în presenza di particolari situazio- 
ni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela 
ambientale. Alla domanda di adesione può essere allegata la comu- 
nicazione relativa alla messa în esercizio prevista all’articolo 269, 
comma 6, che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni 
dalla domanda stessa. La procedura si applica anche nel caso în cui 
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il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fer- 
mo l’obbligo di sottoporre lo stabilimento alle autorizzazioni previste 
all'articolo 269 in caso di modifiche relative all’installazione di im- 
pianti o all’avvio di attività non previsti nelle autorizzazioni genera- 
li. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se 
sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari 
ai quindici anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale ter- 
mine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. 
Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il 
gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale 
vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità competen- 
te procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni 
generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure e le tem- 
pistiche previste dal presente articolo si applicano in luogo di quelle 
previste dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni am- 
ministrative e silenzio assenso. 


3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale adottate per gli 
stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche 
insieme ad altri impianti e attività, devono disciplinare anche le voci 
previste all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta, escluse quelle 
riportate alle lettere a), g) e h). Le relative domande di adesione devo- 
no contenere tutti i dati previsti all’allegato I, Parte IV-bis, alla Parte 
Quinta. 


4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui 
siano utilizzate, nell’impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con 
indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F H360FD, 
H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia 
di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle mi- 
scele. Nel caso în cui, a seguito di una modifica della classificazione di 
una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni 
generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore 
deve presentare all’autorità competente, entro tre anni dalla modifica 
della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’arti- 
colo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera 
in esercizio senza autorizzazione. 

4-bis. (abrogato). 

5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla 
difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, ed alle 
emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti 
alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla 
temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di 
tali ambienti. Sono in tutti i casi soggette al presente titolo le emissioni 
provenienti da punti di emissione specificamente destinati all’evacua- 
zione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro. Il presente titolo 
non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri 
dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli 
che l’autorità competente stabilisca di disciplinare nell’autorizzazione. 
Sono comunque soggetti al presente titolo gli impianti che, anche se 
messi in funzione în caso di situazioni critiche o di emergenza, opera- 
no come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento. Agli 
impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le 
pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277. 


5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti destinati 
alla difesa nazionale in cui sono ubicati medi impianti di combustione. 
L'autorizzazione dello stabilimento prevede valori limite e prescrizioni 
solo per tali impianti.» 


«Art. 273 (Grandi impianti di combustione). — In vigore dal 
27 febbraio 20161. L’Allegato II alla parte quinta del presente decreto 
stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione, i valori limite 
di emissione, inclusi quelli degli impianti multicombustibili, le modalità 
di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la verifica 
della conformità ai valori limite e le ipotesi di anomalo funzionamento 
o di guasto degli impianti. 

2.Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i pertinenti 
valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell’Alle- 
gato II alla Parte Quinta. 


3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti 
valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell’Al- 
legato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai 
grandi impianti di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista 
all’Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in 
caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione pre- 
visti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono 
entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nell’am- 
bito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun 
rinnovo periodico è previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di 
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aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi 
dell’articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda 
del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro 
adeguamento, a costituire titolo all’esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le 
autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valo- 
ri limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al 
rinnovo, ferma restando l’istruttoria relativa alle domande di modifica 
degli impianti. 


3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è proro- 
gato al 1° gennaio 2017 peri grandi impianti di combustione per i quali 
sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 
4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell’ Autorità Competente in merito 
all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative auto- 
rizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio a condizione che 
il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze 
di deroga. 


3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato 
al 1° gennaio 2017 peri grandi impianti di combustione per i quali sono 
state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di 
deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della parte I dell’allegato II alla 
parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della parte II dell’al- 
legato II alla parte quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pro- 
nuncia dell’ Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non 
oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costitui- 
re titolo all’esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condi- 
zioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 
2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti 
valori limite di emissione massimi indicati nella parte II dell’allegato II 
alla parte quinta del presente decreto. 


4. L’autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 
1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di 
cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o 
inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al 
comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: 


a) il gestore dell'impianto presenta all’autorità competente, en- 
tro il 30 giugno 2014, nell’ambito delle ordinarie procedure di rinnovo 
periodico dell’autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è 
previsto entro tale data, nell’ambito di una richiesta di aggiornamento 
presentata ai sensi dell’articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta con- 
tenente l'impegno a non far funzionare l’impianto per più di 17.500 ore 
operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone 
contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare; 


b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore 
presenta all’autorità competente e, comunque, al Ministero dell’ambien- 
te e della tutela del territorio e del mare un documento in cui è riportata 
la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016; 


c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 
2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli 
che l’impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sen- 
si dell’autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte 
Seconda; 


d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all’ Allegato 
II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta. 


4-bis. Se l’esenzione prevista dal comma 4 è concessa ad impianti 
di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 
MW alimentati con combustibili solidi, autorizzati per la prima volta 
dopo il 1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, i valori limite 
previsti per gli ossidi azoto all’ Allegato II, Parte II, alla Parte Quinta. 


5. L’autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra 
il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione 
anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 
200 MW siano in esercizio senza rispettare i valori limite di emissione 
di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: 


a) almeno il 50 per cento della produzione di calore utile dell’im- 
pianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni 
a partire dal quinto anno antecedente l’autorizzazione, è fornito ad una 
rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua cal- 
da; il gestore è tenuto a presentare all’autorità competente e, comunque, 
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 
31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un documento in cui è indi- 
cata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata 
a tale fornitura; 
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b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 
2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli 
che l’impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi 
dell’autorizzazione, del presente titolo e del Titolo III-bis della Parte 
Seconda. 


6. Ai sensi dell’articolo 271, commi 5, 14 e 15, l’autorizzazione 
di tutti i grandi impianti di combustione deve prevedere valori limite 
di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui alla Parte II, 
sezioni da 1 a 7, dell’Allegato II e dei valori di cui all’ Allegato I alla 
Parte Quinta. 


7.Peri grandi impianti di combustione, ciascun camino, contenen- 
te una o più canne di scarico, corrisponde, anche ai fini dell’applicazio- 
ne dell’articolo 270, ad un punto di emissione. 


8. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 271, comma 14, i 
valori limite di emissione non si applicano ai grandi impianti di com- 
bustione nei casi di anomalo funzionamento previsti dalla parte I 
dell’ Allegato II alla parte quinta del presente decreto, nel rispetto delle 
condizioni ivi previste. 


9. Si considerano come un unico grande impianto di combustione, 
ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla 
quale stabilire i valori limite di emissione, più impianti di combustione 
di potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle cui po- 
tenze é pari o superiore a 50 MW che sono localizzati nello stesso sta- 
bilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla 
base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità 
competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla 
convogliabilità tiene conto dei criteri previsti all’articolo 270. Non 
sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in 
sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. 
L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed eco- 
nomiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali 
impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, 
in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto 
più recente. 


10. L’adeguamento alle disposizioni del comma 9 è effettuato nei 
tempi a tal fine stabiliti dall’autorizzazione. 


11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione sia sottopo- 
sto a modifiche sostanziali, si applicano all’impianto i valori limite di 
emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 
dell’ Allegato II alla Parte Quinta. 


12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in ma- 
teria di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti nuovi o in 
caso di modifiche ai sensi del comma 11, la domanda di autorizzazione 
deve essere corredata da un apposito studio concernente la fattibilità tec- 
nica ed economica della generazione combinata di calore e di elettricità. 
Nel caso in cui tale fattibilità sia accertata, anche alla luce di elementi 
diversi da quelli contenuti nello studio, l'autorità competente, tenuto 
conto della situazione del mercato e della distribuzione, condiziona il 
rilascio del provvedimento autorizzativo alla realizzazione immediata o 
differita di tale soluzione. 

13. (abrogato) 

14. In caso di realizzazione di grandi impianti di combustione che 
potrebbero arrecare un significativo pregiudizio all'ambiente di un altro 
Stato della Comunità europea, l’autorità competente informa il Ministe- 
ro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’adempimen- 
to degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto 
ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 feb- 
braio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640. 

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli impianti 
di combustione destinati alla produzione di energia, ad esclusione di 
quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedi- 
menti di fabbricazione. Sono esclusi in particolare: 

a) gli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati 
per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento 
degli oggetti o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di tratta- 
mento termico; 

b) gli impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo 
tecnico per la depurazione dell’effluente gassoso mediante combustio- 
ne, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione; 

c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di craking 
catalitico; 


d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; 
e) i reattori utilizzati nell’industria chimica; 
) le batterie di forni per il coke; 
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g) i cowpers degli altiforni; 


h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un 
veicolo, una nave, o un aeromobile; 


i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore 
e sugli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore; 


1)-m) 


m-bis) gli impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi 
rifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione di biomassa di 
cui all’ Allegato II alla Parte Quinta. 


16. 


16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legisla- 
tivo 14 settembre 2011, n. 162, ai fini del rilascio dell’autorizzazione 
prevista per la costruzione degli di impianti di combustione con una 
potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta 
una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni: 
a) disponibilità di appropriati siti di stoccaggio di cui all’arti- 
colo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, 
n. 162; 


b) fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui 
all’articolo 3, comma I, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 
2011, n. 162; 


c) possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le 
strutture per la cattura di CO2. 


16-ter. L'autorità competente, sulla base della documentazione di 
cui al comma 16-bis, stabilisce se le condizioni di cui allo stesso comma 
sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede a riservare un’area suffi- 
ciente all’interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura 
e alla compressione di CO2.». 


«Art. 274 (Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei 
grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione). — 
In vigore dal 11 aprile 20141. Il Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre 
anni, una relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di 
azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte 
quinta del presente decreto, nella quale siano separatamente indicate le 
emissioni delle raffinerie. Tale relazione è trasmessa per la prima volta 
entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre anni che decorre 
dal 1° gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi dalla fine di ciascun 
successivo periodo di tre anni preso in esame. Il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare trasmette inoltre alla Commissione 
europea, su richiesta, i dati annuali relativi alle emissioni di biossido 
di zolfo, ossidi di azoto e polveri dei singoli impianti di combustione. 


2. (abrogato). 


3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta 
alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire 
dal 2017, per ciascun impianto di cui all’articolo 273, comma 5, la re- 
gistrazione del numero di ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016 
e, per ciascun impianto di cui all’articolo 273, comma 6, la percentuale 
della produzione di calore utile, calcolata come media mobile sui cinque 
anni civili precedenti, fornita ad una rete pubblica di teleriscaldamento 
sotto forma di vapore o di acqua calda. L'autorità competente, se diversa 
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, comunica a tale 
Ministero le predette deroghe contestualmente all’applicazione delle 
stesse specificando, per ciascun impianto, la potenza termica nominale 
totale, le tipologie di combustibili usati e i valori limite di emissione 
applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri. 


4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori 
dei grandi impianti di combustione comunicano all’Istituto superiore 
per la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA), con le modalità 
previste alla Parte II dell’Allegato II alla Parte Quinta, la tipologia 
dell’impianto gestito, la data di messa in esercizio dell’impianto e, con 
riferimento all’anno precedente, le emissioni totali, di biossido di zolfo, 
ossidi di azoto e polveri, determinate conformemente alle prescrizioni 
della Parte IV dell’Allegato II alla Parte Quinta, la quantità annua to- 
tale di energia prodotta rispettivamente dal carbone, dalla lignite, dalle 
biomasse, dalla torba, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili 
liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico 
netto, le ore operative, nonché la caratterizzazione dei sistemi di abbat- 
timento delle emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e 
delle informazioni di cui al presente comma, il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto 
dall’articolo 650 del codice penale, ordina al gestore inadempiente di 
provvedere. 
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5. L’ISPRA, sulla base delle informazioni di cui al comma 4, ela- 
bora una relazione in cui sono riportate le emissioni di biossido di zolfo, 
ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui 
alla parte quinta del presente decreto. Tale relazione deve riportare tutti 
gli elementi previsti dal comma 4. Almeno due mesi prima della scaden- 
za prevista dal comma 1 per la trasmissione dei dati alla Commissione 
europea, l’ISPRA trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare la suddetta relazione, nonché i dati disaggregati 
relativi a ciascun impianto. 


6.I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati in formato elettro- 
nico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le procedure 
indicate sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. La relazione di cui al comma 5, nonché i dati disag- 
gregati raccolti dall’ISPRA sono resi disponibili alle autorità competenti 
sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e sul sito internet dell’ISPRA. 


7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2017, il Mini- 
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla 
Commissione europea, con riferimento all’anno precedente: 


a) per gli impianti di combustione cui si applica la Parte II, se- 
zione 1, lettera C, dell’ Allegato II alla Parte Quinta, il tenore di zol- 
fo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolforazione 
raggiunto come media mensile; la prima comunicazione indica anche 
la motivazione tecnica dell’impossibilità di rispettare i valori limite di 
emissione oggetto di deroga; 


b) il numero di ore operative annue utilizzate dagli impianti di 
combustione a cui sono state concesse le deroghe previste all’ Allegato 
II, parte II, alla Parte Quinta, sezione I, lettera A, paragrafo 2, sezione 2, 
lettera A, paragrafo 2, sezione 4, lettera A, paragrafo 1, note 1, 4 e 5, e 
sezione 4, lettera A-bis, paragrafo 3. 


8. L’autorità competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le deroghe di cui 
alle lettere 4) e d) contestualmente all'applicazione delle stesse. 


8-bis. I! Ministero dell’ambiente trasmette alla Commissione euro- 
pea, sulla base dei formati da questa adottati: 


a) entro il 1° gennaio 2021, una relazione contenente una stima 
delle emissioni totali annue di monossido di carbonio dei medi impianti 
di combustione e dei medi impianti termici civili e le informazioni re- 
lative alle concentrazioni di monossido di carbonio nelle emissioni di 
tali impianti, raggruppate per tipo di combustibile e classe di capacità; 


b) entro il 1° ottobre 2026 ed entro il 1° ottobre 2031, una re- 
lazione contenente le informazioni qualitative e quantitative relative 
all'applicazione delle norme vigenti in materia di medi impianti di 
combustione e medi impianti termici civili, incluse le attività finalizzate 
a verificare la conformità degli impianti. La prima relazione contiene 
anche una stima delle emissioni totali annue di polveri, ossidi di azoto 
e ossidi di zolfo dei medi impianti di combustione e dei medi impianti 
termici civili, raggruppate per tipo di impianto, tipo di combustibile e 
classe di capacità. 

8-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare sono stabiliti i dati, i metodi di stima, i tempi e le 
modalità delle comunicazioni che i gestori dei medi impianti di com- 
bustione e le autorità competenti di cui ai titoli I e Il alla Parte Quinta 
effettuano all’ISPRA ed al predetto Ministero ai fini della predisposizio- 
ne delle relazioni previste al comma 8-bis. L’ISPRA, sulla base di tali 
informazioni, elabora un rapporto, conforme ai pertinenti formati adot- 
tati dalla Commissione europea, da inviare al Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare almeno tre mesi prima dei termini 
previsti al comma 8-bis.». 


«Art. 275 (Emissioni di COV).— 1.L’ Allegato III alla parte quinta 
del presente decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di composti 
organici volatili, i valori limite di emissione, le modalità di monitorag- 
gio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della con- 
formità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione 
del piano di gestione dei solventi. Le disposizioni previste dal presente 
articolo per gli stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni 
soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L’Allegato III alla Par- 
te Quinta indica i casi in cui le attività degli stabilimenti esistenti di cui 
al comma 8 sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali. 


2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate, mediante uno o più 
impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o più 
attività individuate nella parte II dell’Allegato II alla parte quinta del 
presente decreto le quali superano singolarmente le soglie di consumo 
di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attività si applicano, secondo le 
modalità di cui al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate e 
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per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III, oppure 
i valori limite di emissione totale di cui a tale Allegato III, parti IIl e IV, 
nonché le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica anche 
alle attività che, nello stesso stabilimento, sono direttamente collegate 
e tecnicamente connesse alle attività individuate nel suddetto Allegato 
III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV. Il supera- 
mento delle soglie di consumo di solvente è valutato con riferimento 
al consumo massimo teorico di solvente. Le attività di cui alla parte II 
dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto comprendono la 
pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti, 
fatte salve le diverse disposizioni ivi previste. 


3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le 
emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che produce tali 
emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse si applicano alla 
somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i 
macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni. 


4. Il gestore che intende effettuare le attività di cui al comma 2 
presenta all’autorità competente una domanda di autorizzazione dello 
stabilimento ai sensi dell’articolo 269 o, ricorrendone i presupposti, una 
domanda di adesione ai sensi dell’articolo 272, comma 3, o una doman- 
da di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 29-ter, in 
conformità a quanto previsto al presente articolo e all’ Allegato III alla 
Parte Quinta. In aggiunta ai casi previsti dall’articolo 269, comma 8, 
la domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore 
dello stabilimento in cui sono esercitate delle attività che, a seguito di 
una modifica del consumo massimo teorico di solvente, rientrano tra 
quelle di cui al comma 2. 


5. L’autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2 e 7, i valori 
limite di emissione e le prescrizioni che devono essere rispettati. Per la 
captazione e il convogliamento si applica l’articolo 270. Sono inoltre 
previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni di 
COV durante le operazioni di avviamento e di arresto. Le autorizzazio- 
ni, incluse quelle rilasciate in sede di rinnovo ai sensi dell’articolo 281, 
assicurano che tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte le 
attività di cui al comma 2 e che i valori limite e le prescrizioni di cui 
all’ultimo periodo del comma 2 si possano applicare soltanto alle attivi- 
tà degli stabilimenti esistenti. 


6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente 
e l’emissione totale annua conseguente all’applicazione dei valori limite 
di cui al comma 2, individuata sulla base di detto consumo, nonché la 
periodicità dell’aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V 
dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto. A/ fine di am- 
mettere l'applicazione di valori limite espressi come emissioni totali 
equivalenti, ai sensi della parte V dell’allegato IMI alla parte quinta del 
presente decreto, negli stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di 
consumo di solventi, l’autorità competente valuta anche, tenuto conto 
delle specifiche attività degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, la 
sussistenza della possibilità di assicurare un efficace controllo sul ri- 
spetto di tali valori. 


7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 
è assicurato mediante l’applicazione delle migliori tecniche disponibili 
e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di 
solventi organici, ottimizzando l’esercizio e la gestione delle attività e, 
ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo 
da minimizzare le emissioni di composti organici volatili. 


8. Si considerano esistenti, ai fini del presente articolo, gli stabi- 
limenti che al 1° aprile 2001 erano in esercizio in base agli atti auto- 
rizzativi all’epoca previsti o per i quali è stata presentata una domanda 
completa di autorizzazione prima di tale data ove lo stabilimento sia 
stato messo in funzione entro il 1° aprile 2002. Si considerano nuovi gli 
altri stabilimenti. Ai fini dell’applicazione degli articoli 270, 271 e 281 
gli stabilimenti previsti dal presente articolo, escluse le installazioni sot- 
toposte ad autorizzazione integrata ambientale, si considerano anteriori 
al 1988, anteriori al 2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste 
dall’articolo 268. 


9. 


10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 mar- 
zo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di 
composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l’applicazione 
delle indicazioni di cui alle parti III e IV dell’Allegato II alla parte 
quinta del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi di 
campionamento e di analisi precedentemente in uso. E fatta salva la 
facoltà del gestore di chiedere all’autorità competente di rivedere dette 
autorizzazioni sulla base delle disposizioni della parte quinta del pre- 
sente decreto. 
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11. In caso di modifiche sostanziali di attività svolte negli stabili- 
menti esistenti l'autorizzazione dispone che le attività oggetto di modi- 
fica sostanziale: 


a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attività degli sta- 
bilimenti nuovi; 


b) siano soggette alle prescrizioni relative alle attività degli sta- 
bilimenti esistenti se le emissioni totali di tutte le attività svolte nello 
stabilimento non superano quelle che si producono in caso di applica- 
zione della lettera a). 


12. Se il gestore comprova all’autorità competente che, pur utiliz- 
zando la migliore tecnica disponibile, non è possibile, per uno specifi- 
co stabilimento, rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale 
autorità può autorizzare deroghe a detto valore limite, purché ciò non 
comporti rischi per la salute umana o per l’ambiente e purché le migliori 
tecniche disponibili siano comunque applicate. 


13. Nei casi previsti nella parte III dell’ Allegato II alla parte quin- 
ta del presente decreto, l’autorità competente può esentare il gestore 
dall’applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non 
possono essere convogliate ai sensi dell’articolo 270, commi 1 e 2. In 
tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell’Allegato III alla 
parte quinta del presente decreto, salvo il gestore comprovi all’autorità 
competente che il rispetto di detto Allegato non è, nel caso di specie, 
tecnicamente ed economicamente fattibile e che l’impianto utilizza la 
migliore tecnica disponibile. 


14. L’autorità competente comunica al Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, nella relazione di cui al comma 18, 
le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13. (1303) 


15. Se due o più attività effettuate nello stesso stabilimento supera- 
no singolarmente le soglie di cui al comma 2, l’autorità competente può: 


a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna 
singola attività; o 

b) applicare un valore di emissione totale, riferito alla somma 
delle emissioni di tali attività, non superiore a quello che si avrebbe 
applicando quanto previsto dalla lettera a); la presente opzione non si 
estende alle emissioni delle sostanze indicate nel comma 17. 


16. 


17. La parte I dell’ Allegato III alla parte quinta del presente decreto 
stabilisce appositi valori limite di emissione per le sostanze caratterizza- 
te da particolari rischi per la salute e l’ambiente. 


18. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, 
a partire dal 2005, una relazione relativa all’applicazione del presente 
articolo, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commis- 
sione europea 2010/681/UE del 9 novembre 2010. Copia della relazione 
è inviata dalle autorità competenti alla regione o alla provincia autono- 
ma. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
invia tali informazioni alla Commissione europea. 


18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell’articolo 281, 
comma 6, si provvede ad inserire all’ Allegato INI alla Parte Quinta una 
specifica disciplina delle attività di relazione e di comunicazione alla 
Commissione europea in merito all’applicazione del presente articolo, 
in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell’articolo 72 
della direttiva 2010/75/UE. Il comma 18 non trova applicazione a de- 
correre dalla data prevista dal predetto decreto. 


19. 


20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ci- 
clo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e 
delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l’autorità competente 
non abbia adottato autorizzazioni di carattere generale, comunicano a 
tali autorità di aderire all’autorizzazione di cui alla parte VII dell’ Alle- 
gato III alla parte quinta del presente decreto. E fatto salvo il potere del- 
le medesime autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni 
di carattere generale, ai sensi dell’articolo 272, l’obbligatoria adesione 
alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella 
prevista dalla parte VII dell’ Allegato II alla parte quinta del presente 
decreto relativamente al territorio a cui tali nuove autorizzazioni si ri- 
feriscono. A tali attività non si applicano le prescrizioni della parte I, 
paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato II alla parte quinta del 
presente decreto. 
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21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del presente articolo: 


a) per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo 
massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di 
composti organici volatili superiore al venticinque per cento; 


b) per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo 
teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti 
organici volatili superiore al dieci per cento; 


c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell’autorità competen- 
te, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o 
sull’ambiente; 


d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi 
che comporti la variazione dei valori limite applicabili. 


22. Per attività di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si 
intendono le attività di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 
o 17 dell’Allegato HI alla parte quinta del presente decreto aventi un 
consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla più bassa 
tra le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attività di 
cui alla parte III del medesimo Allegato II aventi un consumo massimo 
teorico di solventi inferiore a 10 tonnellate l’anno.» 


«Art. 276 (Controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito 
della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di di- 
stribuzione).— In vigore dal 26 giugno 20121. L’Allegato VII alla parte 
quinta del presente decreto stabilisce le prescrizioni che devono essere 
rispettate ai fini del controllo delle emissioni di COV relativamente: 

a) agli impianti di deposito presso i terminali; 

b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali; 

c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori presso 
i terminali; 

d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna; 

e) agli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione 
dei carburanti; 

) alle attrezzature per le operazioni di trasferimento della ben- 
zina presso gli impianti di distribuzione e presso terminali in cui è con- 
sentito il deposito temporaneo di vapori. 

2. Per impianti di deposito ai sensi del presente articolo si inten- 
dono i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina. Per tali impianti 
di deposito situati presso i terminali le pertinenti prescrizioni dell’ Alle- 
gato VII alla parte quinta del presente decreto costituiscono le misure 
che i gestori devono adottare ai sensi dell’articolo 269, comma 10. Con 
apposito provvedimento l’autorità competente può disporre deroghe a 
tali prescrizioni, relativamente agli obblighi di rivestimento, ove ne- 
cessario ai fini della tutela di aree di particolare pregio sotto il profilo 
paesaggistico. 


3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente articolo, si 
intendono gli impianti in cui la benzina viene erogata ai serbatoi di tutti 
i veicoli a motore da impianti di deposito. 


4. Nei terminali all’interno dei quali è movimentata una quanti- 
tà di benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno e la cui costruzione è 
stata autorizzata prima del 3 dicembre 1997, ai sensi della normativa 
vigente al momento dell’autorizzazione, gli impianti di caricamento si 
adeguano alle disposizioni della parte II, paragrafo 2, dell’ Allegato VII 
alla parte quinta del presente decreto entro il 17 maggio 2010. Fino alla 
data di adeguamento deve essere garantita l’agibilità delle operazioni 
di caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento dall’alto. 
Per quantità movimentata si intende la quantità totale annua massima di 
benzina caricata in cisterne mobili dagli impianti di deposito del termi- 
nale nei tre anni precedenti il 17 maggio 2000. 


5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2, dell’ Allegato VII 
alla parte quinta del presente decreto si applicano ai veicoli cisterna col- 
laudati dopo il 17 novembre 2000 e si estendono agli altri veicoli cister- 
na a partire dal 17 maggio 2010. Tali prescrizioni non si applicano ai 
veicoli cisterna a scomparti tarati, collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e 
attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori 
durante la fase di caricamento. A tali veicoli cisterna a scomparti tarati 
deve essere consentita l’agibilità delle operazioni di caricamento presso 
gli impianti di deposito dei terminali. 

6.Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma 1, 
lettera b), non sono soggetti all’autorizzazione di cui all'articolo 269». 


«Art. 277 (Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifor- 
nimento presso gli impianti di distribuzione di benzina). — 1. I distribu- 
tori degli impianti di distribuzione di benzina devono essere attrezzati 
con sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le opera- 
zioni di rifornimento. 


16-12-2017 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 293 


2.1 nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli esistenti sog- 
getti a ristrutturazione completa devono essere equipaggiati con sistemi 
di recupero dei vapori di benzina conformi ai requisiti previsti, per i 
sistemi di recupero di fase II, all’allegato VIII alla parte quinta del pre- 
sente decreto, nonché essere sottoposti ai controlli previsti all’allegato 
VIII medesimo, se: 


a) il flusso è superiore a 500 m*/anno; 


b) il flusso è superiore a 100 m?/anno e sono situati in edifici 
utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro. 


3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi un 
flusso superiore a 3.000 mc all’anno, i sistemi di recupero devono ri- 
spettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi 
di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dall’allegato VIII 
alla parte quinta del presente decreto. 


4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui ai 
commi 2 e 3, i sistemi di recupero devono rispettare, fino alla ristruttura- 
zione completa o fino all'adeguamento previsto al comma 3, i requisiti 
di efficienza e gli obblighi di controllo previsti all’allegato VII alla par- 
te quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli 
di fase II. E fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilità di 
rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i 
sistemi di recupero di fase II. 


5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione 
di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla 
consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali 
veicoli. 


6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di cui ai commi 
2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e 
gli obblighi di controllo previsti dall’allegato VII alla parte quinta del 
presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. 


7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si calcola considerando la 
media degli anni civili in cui l’impianto è stato in esercizio nei tre anni 
antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo non vi è stato alme- 
no un anno civile di esercizio, una stima effettuata dal gestore e docu- 
mentata con atti da tenere a disposizione presso l’impianto; se la media 
della quantità di benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello 
della messa in esercizio dell’impianto supera, diversamente dalla stima, 
il flusso di cui al comma 3, il titolare dell’autorizzazione o della con- 
cessione dell’impianto è tenuto all’obbligo di adeguamento previsto da 
tale disposizione. 


8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono 
essere omologati dal Ministero dell’interno, a cui il costruttore presenta 
apposita istanza corredata della documentazione necessaria ad identifi- 
care i dispositivi e dalla certificazione di cui all'allegato VIII alla parte 
quinta del presente decreto. Ai fini del rilascio dell’omologazione, il 
Ministero dell’interno verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti 
di efficienza previsti dal presente articolo ed ai requisiti di sicurezza an- 
tincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia 
l'omologazione si intende negata. 


9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che 
sono stati omologati dalle competenti autorità di altri Paesi appartenenti 
all’Unione europea possono essere utilizzati per attrezzare i distributori 
degli impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte del Mi- 
nistero dell’interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza, corre- 
data dalla documentazione necessaria ad identificare i dispositivi, dalle 
certificazioni di prova rilasciate dalle competenti autorità estere e da una 
traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e certificazioni. Ai 
fini del riconoscimento, il Ministero dell’interno verifica i documenti e 
le certificazioni trasmessi, da cui deve risultare il rispetto dei requisi- 
ti di efficienza previsti dal presente articolo, e verifica la rispondenza 
dei dispositivi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente 
normativa. In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende 
negato. 


10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori degli impianti 
di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei 
vapori di cui al presente articolo. 


11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi di re- 
cupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere esposto, sui distribu- 
tori o vicino agli stessi, un cartello, una etichetta o un altro tipo di sup- 
porto che informi i consumatori circa l’esistenza di tale sistema. Presso 
gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal comma 4 che, alla data 
del 1° gennaio 2012, sono già attrezzati con sistemi di recupero dei va- 
pori di benzina di fase II, tale obbligo di informazione si applica entro 
i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
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12. I gestori degli impianti di distribuzione di benzina devono ri- 
spettare gli obblighi di documentazione previsti dall’allegato VIII alla 
parte quinta del presente decreto.». 


«Art. 278 (Poteri di ordinanza). — 1. In caso di inosservanza delle 
prescrizioni contenute nell’autorizzazione, ferma restando l’applicazio- 
ne delle sanzioni di cui all’articolo 279 e delle misure cautelari disposte 
dall’autorità giudiziaria, l'autorità competente procede, secondo la gra- 
vità dell’infrazione: 


a) alla diffida, con l’assegnazione di un termine entro il quale le 
irregolarità devono essere eliminate; 


b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione 
dell’autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i 
quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manife- 
stino situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente; 


c) alla revoca dell’autorizzazione con riferimento agli impianti 
e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autoriz- 
zative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la 
diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la 
salute o per l’ambiente. 


1-bis. Resta ferma, in caso di non conformità dei valori misura- 
ti ai valori limite prescritti, accertata nel corso dei controlli effettuati 
dall’autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera 
p), la possibilità di adottare le ordinanze previste all’articolo 271, 
comma 20-bis.». 


«Art. 279 (Sanzioni). — 1. Fuori dai casi per cui trova applicazione 
l’articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi 
dell’articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare 0 esercisce uno 
stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua 
l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è 
punito con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda 
da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopo- 
ne uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione 
prevista dall’articolo 269, comma 80, ove applicabile, dal decreto di 
attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, con- 
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopo- 
ne uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la 
comunicazione prevista dall’articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, 
dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, 
n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 
a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente. 


2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di 
emissione stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla 
parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla nor- 
mativa di cui all’articolo 271 è punito con l’arresto fino ad un anno o 
con l’ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono con- 
tenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni 
previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 


2-bis. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizio- 
ni stabilite dall’autorizzazione, dagli allegati I, II, HI o V alla Parte 
Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’artico- 
lo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente é 
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 
10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente. Se 
le prescrizioni violate sono contenute nell’autorizzazione integrata am- 
bientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina 
tale autorizzazione. 


3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, 
comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un’at- 
tività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi 
dell’articolo 269, comma 6, o ai sensi dell’articolo 272, comma |, è pu- 
nito con l’arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue 
euro. E° soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 
euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente 
chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, 
comma 6 e comma 7, lettere c) e d). 


4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, 
comma 8, chi non comunica all’autorità competente i dati relativi alle 
emissioni ai sensi dell’articolo 269, comma 6, è punito con l’arresto fino 
a sei mesi o con l’ammenda fino a milletrentadue euro. 


5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’ar- 
resto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione 
determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria pre- 
visti dalla vigente normativa. 
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6. Chi, nei casi previsti dall’articolo 281, comma 1, non adotta tut- 
te le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle 
emissioni è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o dell’am- 
menda fino a milletrentadue euro. 


7. Per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 276, nel caso in 
cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e 
per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 277 si applica una san- 
zione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. AW’ir- 
rogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità 
indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in 
essere è sempre disposta in caso di recidiva.». 

«Art. 280 (Abrogazioni).— 1. Sono abrogati, escluse le disposizio- 
ni di cui il presente decreto preveda l’ulteriore vigenza: 

a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, 

n. 203; 


b) l'articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413; 


c) l'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387; 


d) il decreto del Ministro dell’ambiente 10 marzo 1987, n. 105; 
e) il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989; 


il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 
1989; 


g) il decreto del Ministro dell’ambiente 12 luglio 1990; 

h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991; 

i) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995; 

1) il decreto del Ministro dell’ambiente del 16 maggio 1996; 

m) il decreto del Ministro dell’ambiente 20 gennaio 1999, n. 76; 
n) il decreto del Ministro dell’ambiente 21 gennaio 2000, n. 107; 


o) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo- 
rio e del mare 16 gennaio 2004, n. 44.)). 

«Art. 281 (Disposizioni transitorie e finali). — 1. (abrogato). 

2. (abrogato). 

3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in 
vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di 
applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di ap- 
plicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, 
n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° set- 
tembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall’autorizzazione alle 
emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa 
domanda deve essere presentata, ai sensi dell’articolo 269 o dell’arti- 
colo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. L’autorità competente 
si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione 
della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della 
domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di 
esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino 
all’ottenimento dell’autorizzazione. In caso di mancata presentazione 
della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di 
modifiche prima dell’ottenimento dell’autorizzazione, lo stabilimen- 
to si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la 
domanda è presentata nel termine previsto, l’esercizio può essere pro- 
seguito fino alla pronuncia dell’autorità competente. Ai soli fini della 
determinazione dei valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 
271 e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura prevista 
dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio 
alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che 
ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall’autorizza- 
zione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti 
all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 


4. Per gli impianti degli stabilimenti in esercizio alla data di en- 
trata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel 
campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo 
di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi 
potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l’autorità competente, ai 
fini dell’applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni generali di 
cui all’articolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data. 


5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in mate- 
ria di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del 
presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della 
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salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di compe- 
tenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Con- 
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281. 


6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta del 
presente decreto, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per 
le parti in cui le stesse comportino modifiche delle modalità esecutive 
e delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si 
provvede ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 


7.Le domande di autorizzazione, i provvedimenti adottati dall’au- 
torità competente e i risultati delle attività di controllo, ai sensi del 
presente titolo, nonché gli elenchi delle attività autorizzate in possesso 
dell’autorità competente sono messi a disposizione del pubblico ai sensi 
di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 


8. 


9. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legisla- 
tivo 13 agosto 2010, n. 155, assicura un esame congiunto e l’elabora- 
zione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune inte- 
resse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera 
e inquinamento dell’aria ambiente ed assicura, anche sulla base dello 
scambio di informazioni previsto dall’articolo 6, comma 10, della diret- 
tiva 2015/2193/UE, le attività necessarie per la raccolta, l'elaborazione 
e la diffusione, tra le autorità competenti, dei dati e delle informazioni 
rilevanti ai fini dell’applicazione della parte quinta del presente decreto 
e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili di cui all’artico- 
lo 268, comma I, lettera aa). 


10. A fini di informazione le autorità competenti rendono disponi- 
bili al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in 
formato digitale, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 
e 272. 


11». 


Note all’art. 2: 


Si riporta il testo degli artt. 282, 283, 284, 285, 286, 288 e 290 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente 
decreto: 


«Art. 282 (Campo di applicazione). — 1. Il presente titolo disci- 
plina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento 
atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale 
inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli im- 
pianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore. 


2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale 
uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai 


fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo I. Resta soggetta alle 


disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273-bis, commi 8 e 
9, l'aggregazione di tale impianto con altri impianti. 

2-bis. Il produttore di impianti termici civili attesta, per ciascun 
modello prodotto, la conformità alle caratteristiche tecniche di cui 
all’articolo 285 e l’idoneità a rispettare i valori limite di emissione di 
cui all’articolo 286. L’idoneità deve risultare da apposite prove, effet- 
tuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi 
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi 
ai parametri per i quali si effettua la misura. I rapporti sono tenuti a 
disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile messo in 
commercio é accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative 
all’installazione.». 


«Art. 283 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente titolo si applicano 
le seguenti definizioni: 


a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calo- 
re costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di 
distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositi- 
vi di regolazione e di controllo; 


b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione 
alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un 
focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore; 


c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene 
il processo di combustione; 


d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione 
di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residen- 
ziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di am- 
bienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto 
termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell’edificio o di più 
edifici ed è individuale negli altri casi; 
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d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico civile di 
potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli 
impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni 
dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli am- 
bienti di lavoro; 


e) potenza termica nominale dell’impianto: la somma delle po- 
tenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l’impianto; 


. potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere 
calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima 
di combustibile bruciato all’interno del focolare, espresso in Watt termi- 
ci o suoi multipli; 


g) valore di soglia: potenza termica nominale dell’impianto pari 
a 0,035 MW; 


h) modifica dell’impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato 
su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di confor- 
mità di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37; 


i) autorità competente: l’autorità responsabile dei controlli, de- 
gli accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo 9 del decreto le- 
gislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto attuativo dell’articolo 4, 
comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo, o altra autorità 
indicata dalla legge regionale; 


1) installatore: il soggetto indicato dall’articolo 3 del decreto mi- 
nisteriale 22 gennaio 2008, n. 37; 


m) responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’im- 
pianto: il soggetto indicato dal decreto attuativo dell’articolo 4, com- 
ma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 


n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazio- 
ni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focola- 
ri e l'adeguamento del regime dell’impianto termico alla richiesta di 
calore.)». 


«Art. 284 (Installazione o modifica). — 1. Nel corso delle veri- 
fiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto 
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di 
potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l’installatore 
verifica e dichiara anche che l’impianto è dotato della attestazione pre- 
vista all’articolo 282, comma 2-bis. Tali dichiarazioni devono essere 
espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di confor- 
mità, messo a disposizione del responsabile dell’esercizio e della ma- 
nutenzione dell'impianto da parte dell’installatore entro 30 giorni dalla 
conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di confor- 
mità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede 
ad inviare tale atto all’autorità competente. In occasione della dichiara- 
zione di conformità, l’installatore indica al responsabile dell’esercizio 
e della manutenzione dell’impianto l'elenco delle manutenzioni ordi- 
narie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite 
di cui all’articolo 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di 
centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ago- 
sto 1993, n. 412. Se il responsabile dell’esercizio e della manutenzione 
dell’impianto non è ancora individuato al momento dell’installazione, 
l’installatore, entro 30 giorni dall’installazione, invia l’atto e l’elenco di 
cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del 
responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto entro 30 
giorni dalla relativa individuazione. 


2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale supe- 
riore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della 
parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall’ar- 
ticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, 
n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell’esercizio e 
della manutenzione dell’impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto 
in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecni- 
che di cui all’articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui 
all’articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve 
essere inoltre integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie 
e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di 
cui all’articolo 286. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione 
dell’impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all’autorità compe- 
tente entro 30 giorni dalla redazione. 

2-bis. / medi impianti termici civili messi în esercizio o soggetti a 
modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente 
iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater. A tal fine il 
responsabile dell’esercizio e della manutenzione trasmette all’autorità 
titolare del registro, quantomeno sessanta giorni prima dell'’installazio- 
ne o della modifica dell’impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati 
previsti all’allegato I, Parte V, alla Parte Quinta. 


_ 56 — 


2-ter. / medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 
20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previ- 
sto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029. A tal fine il responsabile 
dell'esercizio e della manutenzione trasmette all’autorità titolare del 
registro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto în cui dichiara i dati 
previsti all’allegato I, Parte V, alla Parte Quinta. 


2-quater. È tenuto, presso ciascuna autorità competente, un regi- 
stro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili. Entro trenta giorni 
dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter l’autorità com- 
petente effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e comunica 
tempestivamente tale esito al richiedente.».. 


«Art. 285 (Caratteristiche tecniche). — 1. Gli impianti termici ci- 
vili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono 
rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell’allegato 
IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani 
e i programmi di qualità dell’aria previsti da/ decreto legislativo n. 155 
del 2010 possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove neces- 
sarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità 
dell’aria.)»). 


«Art. 286 (Valori limite di emissione). — 1. Le emissioni in atmo- 
sfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore 
al valore di soglia devono rispettare î pertinenti valori limite previsti 
dalla parte IN dell’ Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i 
più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità 
dell’aria previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010, ove necessario 
al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità 
dell’aria. 


1-bis. I medi impianti termici civili messi în esercizio prima del 
20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti valori previsti a fini di 
adeguamento dall'allegato IX alla Parte Quinta ed alle disposizioni dei 
commi 2-bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio 2029. 


2.1 valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono 
essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell’esercizio 
e della manutenzione dell’impianto nel corso delle normali operazioni 
di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l’indicazione delle 
relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha ef- 
fettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto 
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. La 
parte III, sezione 1, dell’allegato IX alla parte quinta del presente de- 
creto individua i casi in cui tale controllo dei valori di emissione non è 
richiesto o deve essere effettuato con una diversa frequenza. AL libretto 
di centrale devono essere allegati altresì i documenti o le dichiarazioni 
che attestano l’espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire 
il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale. 


2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non conformità 
dei valori limite misurati rispetto ai valori limite prescritti, accertate 
nei controlli previsti al comma 2, sono comunicate dal responsabile 
dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto all’autorità compe- 
tente entro 24 ore dall’accertamento, utilizzando il formato stabilito 
dalla normativa regionale. In tali casi, il responsabile dell’esercizio 
e della manutenzione dell'impianto deve procedere al ripristino della 
conformità nel più breve tempo possibile. L’autorità competente può 
impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando 
un termine per l'adempimento, e stabilire le condizioni per l'esercizio 
dell’impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non é 
in tutti i casi concessa se la non conformità può determinare un perico- 
lo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità 
dell’aria a livello locale. 


2-ter. In caso di medi impianti termici civili, al libretto di centrale 
sono allegati, oltre agli atti previsti al comma 2, i seguenti atti: 


a) la comunicazione di avvenuta registrazione di cui all’artico- 
lo 284, comma 2-quater; 


b) la documentazione relativa al tipo ed al quantitativo di com- 
bustibili utilizzati; 


c) le prove del funzionamento effettivo e costante dell’impianto 
di abbattimento delle emissioni, ove presente; 
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d) la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate ed 
agli interventi effettuati ai sensi del comma 2-bis. 


3. Ai fini del campionamento, dell’analisi e della valutazione delle 
emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano i metodi 
previsti nella parte INI dell’Allegato IX alla parte quinta del presente 
decreto. 

4. (abrogato)». 

«Art. 288 (Controlli e sanzioni). — 1. È punito con una sanzio- 
ne amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacin- 
quecentottantadue euro l’installatore che non redige o redige in modo 
incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 1, o non lo mette a 
disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione 
dell’impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non 
lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui 
questa è trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, 
n. 37. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non 
mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzio- 
ne dell’impianto l’atto e l’elenco dovuti nei termini prescritti. Con la 
stessa sanzione è punito il responsabile dell’esercizio e della manuten- 
zione dell’impianto che non redige o redige in modo incompleto l’atto 
di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all’autorità compe- 
tente nei termini prescritti. // produttore di impianti termici civili che 
non tiene a disposizione i rapporti di prova previsti all’articolo 282, 
comma 2-bis, è soggetto alla stessa sanzione. 


1-bis. In caso di esercizio di medi impianti termici civili in assen- 
za di iscrizione nel registro previsto all'articolo 284, comma 2-quater, 
il responsabile dell’esercizio e della manutenzione è soggetto ad una 
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a due- 
milacinquecentottantadue euro. 


2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme 
alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285, sono puniti con una 
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemi- 
lacinquecentottantadue euro: 

a) il produttore o, se manca l'attestazione prevista all’artico- 
lo 282, il produttore e l’installatore, nei casi soggetti all'articolo 284, 
comma 1; 


b) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’im- 
pianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2. 


3. Nel caso in cui un impianto termico civile non rispetti i valori 
limite di emissione di cui all’articolo 286, comma 1, sono soggetti ad 
una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a 
duemilacinquecentottantadue euro: 


a) il produttore e l'installatore se mancano la attestazione o le 
istruzioni previste dall'articolo 282; 


b) il produttore se sussistono la attestazione e le istruzioni previ- 
ste dall’articolo 282 e se dal libretto di centrale risultano regolarmente 
effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del 
presente decreto e dal decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere 
a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, purché non sia 
superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell’impianto; 


c) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione se sussi- 
stono la attestazione e le istruzioni previste dall’articolo 282 e se dal 
libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le 
manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo 
di vita dell’impianto. 

3-bis. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di 
ripristino di conformità previsti dall'articolo 286, comma 2-bis, il re- 
sponsabile dell’esercizio e della manutenzione è soggetto ad una san- 
zione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemila- 
cinquecentottantadue euro. 


4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentose- 
dici euro a duemilacinquecentottantadue euro è punito il responsabi- 
le dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non effettua 
il controllo delle emissioni ai sensi dell’articolo 286, comma 2, o non 
allega al libretto di centrale i dati ivi previsti o î dati previsti all’artico- 
lo 286, comma 2-ter. 


5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 
precedenti, della procedura prevista all’articolo 286, comma 2-bis e 
delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di 
false attestazioni, l’autorità competente, ove accerti che l'impianto non 
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rispetta le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 o i valori limite 
di emissione di cui all’articolo 286 o quanto disposto dall’articolo 293, 
impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere 
all’adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l’impianto 
non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimen- 
to adottato dall’autorità competente si applica l’articolo 650 del codice 
penale. 


6. All’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal pre- 
sente articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novem- 
bre 1981, n. 689, provvede l’autorità competente di cui all’articolo 283, 
comma 1, lettera i), o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. 


7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di po- 
tenza termica nominale superiore a 0,232 MW senza essere munito, ove 
prescritto, del patentino di cui all’articolo 287 è punito con una sanzione 
amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui 
irrogazione provvede l’autorità indicata dalla legge regionale. 


8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati 
dall’autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e del decreto attuativo 
dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 
anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse 
disponibili a legislazione vigente. 


8-bis. // responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell’im- 
pianto fornisce all'autorità competente la collaborazione necessaria 
per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e ana- 
lisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del 
rispetto delle disposizioni della Parte Quinta del presente decreto. 


8-ter. Gli atti allegati al libretto di centrale ai sensi del presente 
titolo, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni 
civili successivi. Tali atti sono messi senza indebito ritardo a disposizio- 
ne dell'autorità competente che ne richieda l'acquisizione. L'autorità 
competente richiede l’acquisizione degli atti ai fini di controllo e quan- 
do un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.».. 


«Art. 290 (Disposizioni transitorie e finali). — 1. 


2. L'installazione di impianti termici civili centralizzati può essere 
imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di 
ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora 
tale misura sia individuata dai piani e dai programmi di qualità dell’aria 
previsti dalla vigente normativa, come necessaria al conseguimento dei 
valori di qualità dell’aria. 


3. (abrogato). 


4. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Mi- 
nistri della salute e dello sviluppo economico, sono disciplinati i requi- 
siti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione 
dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica 
nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i 
combustibili individuati alle lettere f), g) e 1) della parte I, sezione 2, 
dell’allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazio- 
ne si attesta l’idoneità dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni 
emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi 
di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una 
specifica classe di qualità. Tale decreto individua anche le prestazioni 
emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e 
le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, 
nonché indicazioni circa le corrette modalità di installazione e gestione 
dei generatori di calore. A seguito dell’entrata in vigore del decreto, i 
piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa possono im- 
porre limiti e divieti all’utilizzo dei generatori di calore non aventi la 
certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale 
misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell’aria. I 
programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad 
incentivare l’installazione di generatori di calore a ridotto impatto am- 
bientale assicurano priorità a quelli certificati con una classe di qualità 
superiore.)». 
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Note all’art. 3: 


Il testo dell’allegato I alla Parte Quinta del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, così recita: 

«Allegati alla Parte Quinta 

Allegato I - Valori di emissione e prescrizioni 

In vigore dal 15 luglio 2016 

Parte I 

Disposizioni generali 

1. Il presente allegato fissa, nella Parte II, i valori di emissione per le sostanze inquinanti, nella Parte III’ i valori di emissione per le sostanze inquinanti 
di alcune tipologie di impianti e le relative prescrizioni. Per gli impianti previsti nella Parte III i valori di emissione ivi stabiliti si applicano in luogo di 
quelli stabiliti per le stesse sostanze nella Parte II. Per le sostanze per cui non sono stabiliti valori di emissione nella Parte II si applicano, anche per gli 
impianti previsti alla Parte HI, i valori di emissione stabiliti alla Parte II. Per gli impianti delle installazioni di cui alla Parte Seconda del presente 
decreto, per i quali sono state emanate apposite BAT-AEL, i valori limite previsti nelle BAT-AEL, in relazione alle sostanze ivi considerate, si applicano in 
luogo di quelli previsti, per le stesse sostanze, alle Parti II e III del presente allegato. 

2. Il presente allegato fissa, alla Parte IV, i valori di emissione e le prescrizioni relativi agli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei flussi 
geotermici. A tali impianti si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni ivi stabiliti. 

3. Nei casi in cui le Parti II e III stabiliscano soglie di rilevanza delle emissioni, i valori di emissione, salvo diversamente previsto, devono essere rispettati 
solo se tali soglie sono raggiunte o superate. 

4. L’autorità competente fa riferimento ai valori di emissione del presente allegato, nell’ambito dell'istruttoria autorizzativa prevista all’articolo 271, 
commi 5 e 7, che stabilisce i valori limite sulla base di una valutazione delle migliori tecniche disponibili, della normativa regionale e dei piani regionali 
di qualità dell’aria e di tutti gli altri parametri previsti da tali commi. L'autorizzazione deve specificamente indicare le sostanze a cui si applicano i valori 
limite di emissione, previa valutazione della pertinenza di tali sostanze al ciclo produttivo degli stabilimenti da autorizzare. 

5. Ove non espressamente specificato i limiti riportati nelle tabelle del presente allegato sono riferiti all’ossigeno di processo. 

Parte II 

Valori di emissione 

1.1. Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (tabella A1) 

In via generale le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene devono essere limitate nella maggiore misura 
possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. 

Per le sostanze della tabella A1, i valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono: 


Soglia di rilevanza Valore di emissione 

(espressa come flusso di massa) (espresso come concentrazione) 
Classe I 0,5 g/h 0,1 mg/Nm3 
Classe II 5 g/h 1 mg/Nm3 
Classe III 25 g/h 5 mg/Nm3 


Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione: 

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate; 

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze della classe II devono essere sommate le quantità di sostanze di classe I e alle 
quantità di sostanze della classe III devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi I e II. 

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, al fine del rispetto del limite in concentrazione: 

- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II 

- in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III. 


Tabella Al 
Classe I 
-  Asbeso (crisotilo, crocidolite, amosite. -  Dibenzo(a.e)pirene 
antofillite, actinolite e tremolite -  Dibenzo(a,h)pirene 
-  Benzo(a)pirene -  Dibenzo(a,i)pirene 
-  Berillio e i suoi composti espressi come Be -  Dibenzo(a,l)pirene 
-  Dibenzo(a,h)antracene -  Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1) 
-  2-naftilammina e suoi sali -  Dimetilnitrosamina 
-  Benzo(a)antracene - 
-  Benzo(b)fluorantene -  Indeno (1,2,3-cd) pirene (1) 
-  Benzo(j)fluorantene -  5-Nitroacenaftene 
-  Benzo(k)fluorantene -  2-Nitronaftalene 
-  Dibenzo(a,h)acridina -  1-Metil-3-Nitro-1-Nitrosoguanidina 
-  Dibenzo(a,j)acridina 


(1) Il valore di emissione e la soglia di rilevanza previsti dal presente punto si applicano a decorrere dalla data indicata nelle autorizzazioni rilasciate ai 
sensi dell'articolo 281, comma 1. 


Classe II 
- Arsenico e suoi composti, espressi -  Benzidinae suoi sali 
come As -  4,4'-Metilen bis (2-Cloroanilina) e suoi 
-  Cromo(VI))e suoi composti, espressi sali 
come Cr -  Dietilsolfato 
- Cobalto e suoi composti, espressi -  3,3'-Dimetilbenzidina e suoi sali 
- come Co -  Esametilfosforotriamide 
-  3,3'-Diclorobenzidina e suoi sali -  2-Metilaziridina 
-  Dimetilsolfato -  Metil ONN Azossimetile Acetato 
-  Etilenimmina -  Sulfallate 
-  Nichele suoi composti espressi -  Dimetilcarbammoileloruro 
-  comeNi(2) -  3,3'-Dimetossibenzidina e suoi sali 


- 4-aminobifenile e suoi sali 
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(2) Riferito ad emissioni in atmosfera nella forma respirabile ed insolubile. 


Classe II 

-  Acrilonitrile -  N,N-Dimetilidrazina 
- Benzene - Idrazina 

-  1,3-butadiene - Ossido di etilene 

-  1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina) - Etilentiourea 

-  1,2-dibromoetano -  2-Nitropropano 

-  1,2-epossipropano -  Bis-Clorometiletere 
-  1,2-dicloroetano -  3-Propanolide 

- vinile cloruro -  1,3-Propansultone 

- 1,3-Dicloro-2-propanolo -  Stirene Ossido 


-  Clorometil (Metil) Etere 


1.2. Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (tabella A2) 

Le emissioni di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico 
e dell'esercizio. 

I valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono: 


Soglia di rilevanza Valore di emissione 

(espressa come flusso di massa) (espresso come concentrazione) 
Classe I 0,02 g/h 0,01 mg/Nm3 
Classe II 0,5 g/h 0,5 mg/Nm3 


Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze della 
stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate. 


Tabella A2 

CLASSE I CLASSE II 
Policlorodibenzodiossine Policlorobifenili 
Policlorodibenzofurani Policlorotrifenili 


Policloronaftaleni 


2. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (tabella B) 
I valori di emissione sono quelli riportati nella tabella seguente: 


Soglia di rilevanza Valore di emissione 

(espressa come flusso di massa) (espresso come concentrazione) 
Classe I 1 g/h 0,2 mg/Nm3 
Classe II 5 g/h 1 mg/Nm3 
Classe III 25 g/h 5 mg/Nm3 


Fermi restando i valori di emissione sopra indicati 

a) ai fini del calcolo di flusso di massa e di concentrazione: 

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate. 

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze della classe II devono essere sommate le quantità di sostanze della classe I e 
alle quantità di sostanze della classe III devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi I e II. 

b) al fine del rispetto del limite di concentrazione: 

- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite 
della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve 
superare il limite della classe II. 

Ove non indicato diversamente nella tabella B devono essere considerate anche le eventuali quantità di sostanze presenti nell'effluente gassoso sotto forma 
di gas o vapore. 

Tabella B 


CLASSE I 

- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1) 
- Mercurio e suoi composti, espressi come Hg 

- Tallio e suoi composti, espressi come TI 

(1) Fatto salvo quanto previsto dalla Tabella A1 


CLASSE II 

- Selenio e suoi composti, espressi come Se 

- Tellurio e suoi composti, espressi come Te 

- Nichel e suoi composti, espressi cone Ni, in forma di polvere 


CLASSE II 

- Antimonio e suoi composti, espressi come Sb 

- Cianuri, espressi come CN 

- Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr 

- Manganese e suoi composti, espressi come Mn 

- Palladio e suoi composti, espressi come Pd 

- Piombo e suoi composti, espressi come Pb 

- Platino e suoi composti, espressi come Pt 

- Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come Si02 
- Rame e suoi composti, espressi come Cu 
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- Rodio e suoi composti, espressi come Rh 

- Stagno e suoi composti, espressi come Sn 

- Vanadio e suoi composti, espressi come V 

3. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore (tabella C) 
I valori di emissione sono: 


Soglia di rilevanza Valore di emissione 
(espressa come flusso di massa) (espresso come concentrazione) 
Classe I 10 g/h 1 mg/Nm3 
Classe II 50 g/h 5 mg/Nm3 
Classe III 300 g/h 30 mg/Nm3 
Classe IV 2000 g/h 250 mg/Nm3 
Classe V 5000 g/h 500 mg/Nm3 
I flussi di massa e i valori di emissione si riferiscono alle singole sostanze o famiglie di sostanze. 
CLASSE I 
- Clorocianuro 
- Fosfina 
- Fosgene 
CLASSE II 


- Acido cianidrico 

- Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico 
- Cloro 

- Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico 
- Idrogeno solforato 


CLASSE II 
- Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico. 


CLASSE IV 
- Ammoniaca 


CLASSE V 

- Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di azoto 
- Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo. 
4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (tabella D) 

I valori di emissione sono: 


Soglia di rilevanza Valore di emissione 
(espressa come flusso di massa) (espresso come concentrazione) 
Classe I 25 g/h 5 mg/Nm3 
Classe II 100 g/h 20 mg/Nm3 
Classe III 2000 g/h 150 mg/Nm3 
Classe IV 3000 g/h 300 mg/Nm3 
Classe V 4000 g/h 600 mg/Nm3 


Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione: 

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate; 

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi 
inferiori. 

AI fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la 
concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata. 

Per i composti organici sotto forma di polvere devono essere rispettate anche le condizioni contenute nel paragrafo 5. 


Tabella D 

Classe I 

-  Anisidina -  Etere diglicidilico 

-  Butilmercaptano Etilacrilato 

-  Cloropicrina Etilenimina 

-  Diazometano Etilemercaptano 

- . Dicloroacetilene Isocianati 

-  Dinitrobenzene Metilacrilato 

-  Dinitrocresolo Nitroglicerina 

- Esaclorobutadiene Perclorometilmercaptano 
-  Esaclorociclopentadiene 1,4-diossano 

-  Esafluoroacetone 

Classe II 

-  Acetaldeide 2-Furaldeide Furfurolo 


Acido cloroacetico 
Acido formico 
Acido tioglicolico 
Acido tricloroacetico 
Anidride ftalica 
Anidride maleica 
Anilina 


Todoformio 
Tosoforone 
Iosopropilammina 
Metilacrilonitrile 
Metilammina 
Metilanilina 
Metilbromuro 
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Benzilcloruro 

Bifenile 

Butilacrilato 
Butilammina 

Canfora sintetica 
Carbonio tetrabromuro 
Carbonio tetracloruro 
Cicloesilammina 
Cloroacetaldeide 
1-Cloro-1-nitropentano 
Cresoli 

Crotonaldeide 
1,2-Dibutilaminoetanolo 
Dibutilfosfato o-diclorobenzene 
1,1-dicloroetilene 
Dicloroetiletere 
Diclorofenolo 
Diclorometano 
Dietilammina 
Difenilammina 
Diisopropilammina 
Dimetilammina 
Etilammina 
Etanolammina 
2-etossietanolo 
2-etossietilacetato 
Fenolo 

Ftalati 


Classe III 


Acido acrilico 
Acetonitrile 

Acido propinico 
Acido acetico 
Alcool n-butilico 
Alcool iso-bitilico 
Alcool sec-butilico 
Alcool terb-utilico 
Alcool metilico 
Butirraldeide 
p-ter-butiltoluene 
2-butossietanolo 
Caprolattame 
Disolfuro di carbonio 
Cicloesanone 
Ciclopentadiene 
Clorobenzene 
2-cloro-1,3-butadiene 
o-clorostirene 
o-clorotoluente 
p-clorotoluene 
Cumene 
Diacetonalcool 
1,4-diclorobenzene 
1,1-dicloroetano 
Dicloropropano 
Dietanolammina 
Dietilformammide 
Diisobutilchetone 


Classe IV 


Alcool propilico 
Alcool isopropilico 
n-amilacetato 
sec-amilacetato 
Benzoato di metile 
n-butilacetato 
isobutilacetato 
Dietilchetone 
Difluorodibromonetano 
Sec-esilacetato 


Metil n-butilbromuro 
Metilcloruro 
Metil-2-cianoacrilato 
Metilstirene 
2-Metossietanolo 
2-Metossietanolo acetato 
Nitroetano 
Nitrometano 
1-Nitropropano 
Nitrotoluene 

Piretro 

Piridina 

Piomboalchili 
2-Propenale 
1,1,2,2,-tetracloroetano 
Tetracloroetilene 
Tetranitrometano 

m, p toluidina 
Tributilfosfato 
Triclorofenolo 
Tricloroetilene 
Triclorometano 
Trietilammina 
Trimetilammina 
Trimetilfosfina 
Vinilbromuro 

Xilenolo (escluso 2,4-xilenolo) 
Formaldeide 


N,N-Dimetilacetammide 
N,N-Dimetilformammide 
Dipropilchetone 
Esametilendiammina 
n-esano 

Etilamilchetone 
Etilbenzene 
Etilbutilchetone 
Etilenglicole 
Isobutilglicidiletere 
Isopropossietanolo 
Metilmetacrilato 
Metilamilchetone 
o-metilcicloesanone 
Metilcloroformio 
Metilformiato 
Metilisobutilchetone 
Metilisobutilcarbinolo 
Naftalene 
Propilenglicole 
Propilenglicolemonometiletere 
Propionaldeide 

Stirene 

Tetraidrofurano 
Trimetilbenzene 
n-veratraldeide 
Vinilacetato 
Viniltoluene 
2,4-xilenolo 


Etilformiato 
Metilacetato 
Metiletilchetone 
Metilisopropilchetone 
N-metilpirrolidone 
Pinene 
n-propilacetato 
iso-propilenacetato 
Toluene 

Xilene 
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Classe V 
Acetone Esano tecnico 


Alcool etilico Etere isopropilico 

Butano Etilacetato 

Cicloesano Metilacetilene 

Cicloesene Metilcicloesano 

Cloropentano Pentano 

Clorobromometano 1,1,1,2-tetracloro-2,2-difluoroetano 
Clorodifluorometano 1,1,1,2-tetracloro-1,2-difluoroetano 
Cloropentafluoroetano Triclorofluorometano 
Dibromodifluoroetano 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano 
Dibutiletere Trifluorometano 
Diclorofluorometano Trifluorobromometano 
Diclorotetrafluoroetano 

Dietiletere 

Diisopropiletere Dimetiletere 

Eptano 


5. Polveri totali. 

Il valore di emissione è pari a: 

50 mg/Nm3 se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione; 

150 mg/Nm3 se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h. 

Parte III 

Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti 

(1) Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW 

1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi. 

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare 
ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno 
nell’effluente gassoso del 6%. 


Potenza termica nominale (MW) <5 >S 
polveri 100-150 mg/ Nm' 50 mg/ Nm' 
COV 50 mg/Nm' 50 mg/ Nm 
ossidi di azoto (NO) 650 mg/ Nm 650 mg/ Nm' 


600 mg/Nm? per gli impianti a letto fluido 

dusidi di coltà (90) 2000 mg/ Nmì per tutti gli altri impianti 

° ù I valori si considerano rispettati se sono utilizzati combustibili con 
contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%. 


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273-bis, comma 5). Valori 
riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 6%. 


Potenza termica nominale (MW) <1+<5 >S 
polveri 50 mg/Nm' 30 mg/Nmî [1] 
COV 50 mg/NmÈ 50 mg/Nm' 
ossidi di azoto (NO;) 650 mg/Nm' 650 mg/Nm 
ossidi di zolfo (SO) 1.100 mg/Nmî [2] 400 mg/Nmì [3] 


[1] 50 mg/NmÈ per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW. 
[2] 600 mg/Nm? per gli impianti a letto fluido. 
[3] 1.100 mg/NmÌ per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW (600 mg/Nm? per quelli a letto fluido). 


Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili solidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 6%. 


Potenza termica nominale (MW) l*s >3 
polveri 50 mg/Nm' 20 mg/Nmî [1] 
COV 50 mg/Nm 50 mg/Nm 
ossidi di azoto (NO;) 500 mg/Nm} 300 mg/Nm} 
ossidi di zolfo (SO) 400 mg/Nm} 400 mg/Nm} 


[1] 50 mg/Nmì per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW. 
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Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati 
prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 5, 
ultimo periodo, ed ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso dell’11%. 


Potenza termica nominale (MW) >0,15 + <3 >3+<0 >6+<20 >20 
polveri [1] 100 mg/Nm? 30 mg/Nm 30 mg/Nm' 30 mg/Nm 
Inail: 3 20 mg/Nm? 
carbonio organico totale (COT) - - 30 mg/Nm 10 mg/Nm [2] 
. . ; 3 3 200 mg/Nm} 150 mg/NmÈ 200 mg/Nm 
monossido di carbonio (CO) 350 mg/Nm 300 mg/Nm 12] 100 mg/Nm [2] 
iji ci 3 3 400 mg/Nm 300 mg/Nm' 
ossidi di azoto (NO;) 500 mg/Nm 500 mg/Nm 300 mg/Nm [2] 200 mg/Nm 12] 
ossidi di zolfo (SO;) 200 mg/Nm' 200 mg/Nm' 200 mg/Nm 200 mg/Nm' 


[1] 200 mg/Nmî per gli impianti di potenza termica pari o superiore a 0,035 MW e non superiore a 0,15 MW. 


[2] Valori medi giornalieri. 


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide (valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273-bis, comma 5) e impianti di 
combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all’articolo 
273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 6%. 


Potenza termica nominale (MW) >0,15+<1 i+ >S+<20 >20 
; 3 3 45 mg/Nm? 3 
polveri [1] [2] 75 mg/Nm 45 mg/Nm” [3] 30 mg/Nm [*] 30 mg/Nm 
E) 
carbonio organico totale (COT) - - aeAn 30 mg/Nm' 
monossido di carbonio (CO) 525 mg/Nm} 450 mg/Nm} 300 mg/Nm? 300 mg/Nm? 
ammoniaca [4] 7,5 mg/Nm? 7,5 mg/Nm 7,5 mg/Nm} 7,5 mg/Nm? 
PEEDCA 650 mg/Nm' 650 mg/Nm' 600 mg/Nm' 450 mg/Nm' 
SR at NE (RI 525 mg/Nm [*] 450 mg/Nm [*] 300 mg/Nm [*1[5] 300 mg/Nm [*][5] 
ossidi di zolfo (SO) [2] [6] 225 mg/Nm 200 mg/Nm 200 mg/Nm' 200 mg/Nm' 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati 
superamenti di un valore limite di qualità dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 


[1] 150 mg/Nmî per gli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW. 

[2] In caso di utilizzo di pollina si applicano, indipendentemente dalla potenza termica, valori pari a 10 mg/Nm? per le polveri, 200 mg/Nm? per gli ossidi 
di azoto e 50 mg/NmÈ per gli ossidi di zolfo. 

[3] 50 mg/Nmì per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 3 MW. 

[4] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 

[5] Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore guida si applica come media giornaliera. Se non è utilizzato un sistema 
di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore guida si applica come media oraria. 

[6] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna. 

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 
dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 6%. 


Potenza termica nominale (MW) >0,15 + <0,5 >0,5+<1 >] +<5 >5 + <20 >20 
ot I AI 75 mg/Nm} 60 mg/Nm' 45mg/Nm' [3] 30 mg/Nm' 20 mg/Nm? 
P 45 mg/Nmì [*] 45 mg/Nmì [*] 15 mg/Nmì [*] 15 mg/Nmì [*] 15 mg/Nmì [*] 
carbonio organico totale (COT) 75 mg/Nm 75 mg/Nm' 45 mg/NmÈ 30 mg/NmÈ 15 mg/Nm' 
monossido di carbonio (CO) 525 mg/Nm 375 mg/Nm' 375 mg/Nm 300 mg/Nm' 225 mg/Nm' 
ammoniaca [4] 7,5 mg/Nm} 7,5 mg/Nm' 7,5 mg/Nm' 7,5 mg/Nm' 7,5 mg/Nm' 

PERE 3 3 500 mg/Nm' 300 mg/Nm' 300 mg/Nm} 
ossidi di azoto (NO.) [2] 500 mg/Nm 500 mg/Nm 300 mg/Nm [e] [5] [5] 
ossidi di zolfo (SO) [2] [6] 150 mg/Nm 150 mg/Nm} 150 mg/Nm} 150 mg/Nm 150 mg/Nm? 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati 
superamenti di un valore limite di qualità dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 

[1] 105 mg/Nm? per gli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW. 

[2] In caso di utilizzo di pollina si applicano, indipendentemente dalla potenza termica, valori pari a 10 mg/Nm per le polveri, 200 mg/Nm? per gli ossidi 
di azoto e 50 mg/Nm per gli ossidi di zolfo. 

[3] 50 mg/Nmì per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 3 MW. 
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[4] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 

[5] Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media giornaliera. Se non è utilizzato un sistema di 
monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media oraria. 

[6] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna. 


1.2. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi. 


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare 
ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno 
nell’effluente gassoso del 3% e, se è utilizzata come combustibile la liscivia proveniente dalla produzione di cellulosa, 6%. 


Potenza termica nominale (MW) <5 >S 
Polveri [1] 150 mg/ Nm' 100 mg/ Nm? 
ossidi di azoto (NO;) 500 mg/ NmÈ 500 mg/ Nm 


ossidi di zolfo (SO) 1700 mg/ Nmî [2] 


[1] Non si applica la parte II, paragrafo 2 se il valore limite è rispettato senza l’impiego di un impianto di abbattimento. 
[2] Il valore si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all’1%. 


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273-bis, comma 5). Valori 
riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) lesi >S 
polveri 50 mg/ Nm' 30 mg/ Nm 
ossidi di azoto (NO;) 500 mg/ Nmì [1] 500 mg/ Nmì [1] 
ossidi di zolfo (SO) 350 mg/ Nmì [2] 350 mg/ Nmì [2] [3] 


[1] 200 mg/Nmì in caso di utilizzo di gasolio. 
[2] Il valore si considera rispettato se è utilizzato gasolio. 
[3] 850 mg/Nmì fino al 1° gennaio 2027 in caso di impianti di potenza termica superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW alimentati a olio 


combustibile pesante. 


Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) lesi >S 
polveri 50 mg/ Nm? 20 mg/ Nm? 
ossidi di azoto (NO;) 300 mg/ Nmî [1] 300 mg/ Nmî [1] 
ossidi di zolfo (SO) 200 mg/ Nm' 200 mg/ Nm' 


[1] 200 mg/Nmî in caso di utilizzo di gasolio 


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse liquide (valori da rispettare entro le date previste dall’articolo 273-bis, comma 5) e impianti 


di combustione a biomasse liquide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste 
all’articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) SI > 5 

E 50 mg/Nm' 30 mg/NmÈ 
P 30 mg/Nm [*] 20 mg/Nm [*] 

SEE RE 500 mg/NmÈ 500 mg/Nm 
vana di noto (NC) 200 mg/Nm [*] 200 mg/Nm [*] 

i ; 350 mg/Nm} 350 mg/Nm 
GRUAEAERA O 504) 200 mg/Nm [*] 200 mg/Nm [*] 

monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm' 100 mg/Nm' 

ammoniaca [1] 10 mg/Nm' 10 mg/Nm} 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati 


superamenti di un valore limite di qualità dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 
[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 
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Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse liquide e impianti di combustione a biomasse liquide di potenza inferiore a 1 MW installati dal 
19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) <5 >5 
olveri 50 mg/NmÈ 20 mg/NmÈ 
P 20 mg/Nm [*] 10 mg/Nm? [*] 
DIA 300 mg/Nm' 300 mg/Nm' 
ossidi di azoto (NO) 200 mg/Nm [5] 200 mg/Nm [3] 
PERO 350 mg/Nm' 350 mg/Nm 
vssideaizalfo (204) 200 mg/Nm? [*] 200 mg/Nm? [*] 
monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm' 100 mg/NmÈ 
ammoniaca [1] 5 mg/Nm? 5 mg/Nm} 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati 
superamenti di un valore limite di qualità dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 
[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 


1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi. 


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare 
ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno 
nell'effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 
polveri 5 mg/Nmì [1] [2] 
ossidi di zolfo (SO) 35 mg/Nmî [2] [3] 
ossidi di azoto (NO;) 350 mg/Nmì [4] 


[1] 15-20 mg/Nmì se il combustibile utilizzato è gas da altoforno. 

[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato se è utilizzato come combustibile metano o GPL. 

[3] 1700 mg/Nmî se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke; 800 mg/Nmî se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke e gas da altoforno (0 di 
acciaieria). 

[4] Se il combustibile utilizzato è un gas di processo contenente composti dell’azoto non si applica un valore limite; le emissioni devono comunque essere 
ridotte per quanto possibile. 


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273-bis, comma 5). Valori 
riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) <5 = 
polveri 5 mg/Nm? [1] 5 mg/Nmì [1] 
ossidi di azoto (NO.) 250 mg/Nm' 250 mg/Nmì [2] 
ossidi di zolfo (SO) 35 mg/Nmì [3] [4] 35 mg/Nmî [3] [4] 


[1] 15-20 mg/Nmì in caso di utilizzo di gas da altoforno. 

[2] 200 mg/Nmì in caso di utilizzo di gas naturale. 

[3] 400 mg/Nmì in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/NmÌ în caso di utilizzo di gas a 
basso potere calorifico da altoforno dell’industria siderurgica. 

[4] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. 


Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) <5 Ch) 
polveri 5 mg/Nm? 5 mg/Nm} 
ossidi di azoto (NO;) 200 mg/Nm? [1] 200 mg/Nmì [1] 
ossidi di zolfo (SO) 35 mg/Nmì [2] [3] 35 mg/Nmî [2] [3] 


[1] 100 mg/Nmì in caso di utilizzo di gas naturale. 

[2] 400 mg/Nmî în caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell’industria siderurgica; 200 mg/Nmì in caso di utilizzo di gas a 
basso potere calorifico da altoforno dell’industria siderurgica. 

[3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. 
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Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e impianti di combustione a biogas di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 
dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, 
ed ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) SI >3 
polveri 20 mg/Nm' 10 mg/Nm' 
ossidi di azoto (NO;) 300 mg/Nm? 200 mg/Nm 
monossido di carbonio (CO) 150 mg/NmÈ 100 mg/Nm' 
carbonio organico totale (COT) [1] 20 mg/Nm' 20 mg/Nm' 
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 50 mg/Nm' 30 mg/Nm' 


[1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne 
prevedano l'inclusione 


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse (valori da rispettare entro le date previste 
all’articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse di potenza inferiore a 1 MW installati 
prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno 


nell'effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) <3 >3-<5 >$ 

; 20 mg/Nm' 10 mg/Nm 10 mg/Nm? 
Cosio 5 mg/Nmì [*] 5 mg/Nmì [*] 5 mg/Nm [*] 
ossidi di azoto (NO;) 250 mg/NmÈ 200 mg/Nm' 200 mg/Nm 
ossidi di zolfo (SO.) 200 mg/Nm' 200 mg/Nm' 170 mg/NmÈ 
monossido di carbonio (CO) dia 100 mg/Nm' 100 mg/Nm' 
carbonio organico totale (COT) [2] 20 mg/Nm' 20 mg/Nm 20 mg/Nm' 
ammoniaca [3] 5 mg/Nm? 5 mg/Nm? 5 mg/Nm} 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati 
superamenti di un valore limite di qualità dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 

[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne 
prevedano l’inclusione 

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 


Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e impianti di combustione a biogas o gas di sintesi 
da gassificazione di biomasse di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso 


del 3%. 


Potenza termica nominale (MW) <3 >3MW-<5 = 
pher 20 mg/Nm' 10 mg/Nm' 10 mg/Nm} 
P 5 mg/Nm? [*] 5 mg/Nm? [*] 5 mg/Nmì [*] 
ossidi di azoto (NO.) 200 mg/Nm 200 mg/Nm' 200 mg/Nm 
ossidi di zolfo (SO) 100 mg/Nm' 100 mg/Nm? 100 mg/Nm' 

: 3 2 150 m g/Nm' 3 3 
monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm? [*] 100 mg/Nm 100 mg/Nm 
carbonio organico totale (COT) [2] 20 mg/Nm' 20 mg/Nm' 20 mg/NmÈ 
Ammoniaca [3] 5 mg/Nm? 5 mg/Nm? 5 mg/Nm} 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, în caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati 
superamenti di un valore limite di qualità dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 

[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne 
prevedano l'inclusione. 

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 


1.4. Impianti multicombustibile 

1.4.1. In caso di impiego simultaneo di due o più combustibili i valori di emissione sono determinati nel modo seguente: 

- assumendo ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e 3 il valore di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante 

- calcolando i valori di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori di emissione per la potenza 
termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i 
combustibili 

- addizionando i valori di emissione ponderati per combustibile. 
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1.4.2. In caso di impiego alternato di due o più combustibili i valori di emissione sono quelli relativi al combustibile di volta in volta utilizzato. 

1.4.3. Per gli impianti multicombustibile a letto fluido si applicano, per le emissioni di polveri, i valori limite previsti ai sensi del presente punto 1.4 0, se 
più restrittivi, i seguenti: 

- per impianti di potenza termica superiore a 5 MW: 50 mg/Nmì. 

- per impianti di potenza termica uguale o inferiore a 5S MW: 150 mg/Nm. 

(2) Impianti di essiccazione 

I valori di emissione per gli impianti di essiccazione nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare si 
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 17%). Il presente paragrafo non si applica, salvo diversa disposizione autorizzativa, agli 
impianti di essiccazione di materiali agricoli. 

(3) Motori fissi a combustione interna. 

Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi 
dell’articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso 
del 5%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 
ossidi di azoto [1] 
monossido di carbonio 650 mg/Nm? 
polveri 130 mg/Nm' 


[1] 2000 mg/Nmì per i motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW; 4000 mg/Nmì per i motori ad accensione spontanea di 
potenza inferiore a 3 MW; 500 mg/Nm per gli altri motori a quattro tempi; 800 mg/Nm per gli altri motori a due tempi. 


Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273- 
bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 
ossidi di azoto 190 mg/Nm [1] [2] [3] [4] 
monossido di carbonio 240 mg/Nm 
ossidi di zolfo 120 mg/Nm [5] 
polveri 50 mg/Nmì [6] 


[1] In caso di motori diesel la cui costruzione è iniziata prima del 18 maggio 2006: 1.500 mg/Nmì se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 
mg/Nm se la potenza termica nominale è uguale 0 superiore a 3 MW. 

[2] In caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm se la potenza termica nominale è inferiore a 
3 MW; 750 mg/Nmì se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW; 

[3] In caso di motori di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW: 250 mg/Nmì se il motore è diesel oppure a due 
tempi. 

[4] 225 mg/Nmì in caso di motori a due tempi di potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW se sono utilizzati combustibili 
liquidi diversi dal gasolio. 

[5] In caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio. 

[4] 20 mg/Nmì in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari 0 
inferiore a 20 MW; 10 mg/Nmî in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 20 MW. 


Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso 
del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 
ossidi di azoto 190 mg/Nm [1] [2] [3] 
monossido di carbonio 240 mg/Nm 
ossidi di zolfo 120 mg/Nmì [4] 
polveri 50 mg/Nm [5] 


[1] 225 mg/Nmì in caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido. 

[2] 225 mg/Nmì in caso di motori diesel alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a 
= 1 200 giri al minuto. 

[3] L’autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all’anno 
compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti dall’applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l’impegno del gestore a 
rispettare tale numero di ore operative. L’istruttoria autorizzativa di cui all’articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a: 

- per i motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nmî se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 
750 mg/Nmì se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW; 

- per i motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a = 1.200 giri al minuto: 1.300 mg/Nmî se la potenza termica nominale è 
inferiore a 3 MW; 750 mg/Nmì se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW; 

- per i motori diesel di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW: 750 mg/NmÈ; 

- per i motori diesel a > 1.200 giri al minuto: 750 mg/NmÈ. 
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I valori limite individuati dall’autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 
2017. 

[4] In caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio. 

[5] 20 mg/Nmì in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o 
inferiore a 5 MW; 10 mg/Nm3 in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 5 MW. 


Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273- 
bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 
ossidi di azoto 190 mg/Nmî [1] 
monossido di carbonio 240 mg/Nm 
ossidi di zolfo 15 mg/Nmì [2] [3] 
polveri 50 mg/Nm' 


[1] 300 mg/Nm? per motori a doppia alimentazione alimentati a combustibili gassosi in modalità a gas. 

[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. 

[3] 130 mg/Nmì in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 65 mg/Nm in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico 
d’altoforno dell’industria siderurgica. 


Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso 
del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 
ossidi di azoto 190 [1] [2] 
monossido di carbonio 240 mg/Nm 
ossidi di zolfo 15 mg/Nm [3] 
polveri 50 mg/Nm' 


[1] In caso di motori alimentati a gas naturale: 95 mg/Nmì e, per i motori a doppia alimentazione in modalità a gas, 190 mg/Nm. 

[2] L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno 
compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti dall’applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l’impegno del gestore a 
rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all’articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a 300 mg/Nm' per 
motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a gas. I valori limite individuati dall’autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di 
quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017. 

[3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. 


Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse liquide (valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273-bis, 
comma 5) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biomasse liquide installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date 
previste all’articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) <50 
. 20 mg/Nmî [1] 
polveri 10 mo/Nm* [8] 
BERO 190 mg/Nmì [2] [3] [4] [5] 
ossidi di azoto 75mg/Nm [*] 
EGO 120 mg/Nm' 
ossidi di zolfo 75 mg/Nm? [*] 
; —Lagit: 240 mg/Nm 
monossido di carbonio 75 mg/Nm [8] 
carbonio organico totale (COT) 20 mg/Nm' 
ammoniaca [6] 5 mg/Nm' 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati 
superamenti di un valore limite di qualità dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 

[1] 10 mg/Nmì în caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 20 MW. 

[2] In caso di motori diesel la cui costruzione è iniziata prima del 18 maggio 2006: 1.500 mg/Nmî se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 
mg/Nm se la potenza termica nominale è uguale 0 superiore a 3 MW. 

[3] In caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nmì se la potenza termica nominale è inferiore a 
3 MW; 750 mg/Nmì se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW; 

[4] In caso di motori di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW: 250 mg/Nmì se il motore è diesel oppure a due 
tempi. 

[5] 225 mg/Nmì în caso di motori a due tempi di potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW. 

[6] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 
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Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse liquide e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biomasse 
liquide installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 
= 20 mg/Nmî [1] 
ZONCH 10 mg/Nm [*] 
DERE 190 mg/Nmî [2] [3] [4] 
ossidi di azoto 75 mg/Nm 3 DI] 
RODE 120 mg/Nm' 
ossidi di zolfo 60 mg/Nm 3 [I] 
; cui 240 mg/Nm} 
monossido di carbonio 75 mg/Nm? [*] 
carbonio organico totale (COT) 20 mg/Nm' 
ammoniaca [5] 5 mg/Nm 


[1] 10 mg/Nm in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW. 

[2] 225 mg/ Nmì in caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido. 

[3] 225 mg/ Nmî în caso di motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a = 1 200 giri al minuto. 

[4] L’autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all’anno 
compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti dall’applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l’impegno del gestore a 
rispettare tale numero di ore operative. L’istruttoria autorizzativa di cui all’articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a: 

- per i motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nmì se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 
750 mg/Nmì se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW; 

- per i motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a = 1.200 giri al minuto: 1.300 mg/Nmî se la potenza termica nominale è 
inferiore a 3 MW; 750 mg/Nmì se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW; 

- per i motori diesel di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW: 750 mg/NmÈ; 

- per i motori diesel a > 1.200 giri al minuto: 750 mg/NmÈ. 

I valori limite individuati dall’autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 
2017. 

[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 


Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas installati 
prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 5, 
ultimo periodo, ed ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 5%. 


Potenza termica nominale installata (MW) <3 > 3 
ossidi di azoto 500 mg/Nm? 450 mg/Nm 
monossido di carbonio 800 mg/Nm' 650 mg/Nm' 
carbonio organico totale (COT) [1] 100 mg/Nm' 100 mg/Nm} 
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 10 mg/Nm 10 mg/Nm' 


[1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne 
prevedano l'inclusione 


Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse (valori da rispettare entro 
le date previste dall’articolo 273bis, comma 5) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas e gas di sintesi da gassificazione di biomasse 
installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno 
nell'effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) <0,3 >0,3-<5 > 5 
190 mg/Nmì [1] 
150 mg/Nmî [*] se 3 
ossidi di azoto 190 mg/Nm <0,3-<1,5 MW E: si a 
95 mg/Nm [*] se 8 
> 1,5 MW 
ossidi di zolfo 130 130 [2] 60 
300 mg/Nmì [3] 
3 pa 
; î ; 300 mg/Nm} ae (e 240mg/Nm? 
monossido di carbonio 240 mo/Nm [3] <0,3-<15MW 95 me/Nmi [I] 
8 95 mg/Nm [*] se 8 
> 1,5 MW 
carbonio organico totale (COT) [4] 40 mg/Nm' 40 mg/NmÈ 40 mg/Nm' 
ammoniaca [5] 4 mg/Nm? 4 mg/Nm} 4 mg/Nm} 
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 4 mg/Nm 4 mg/Nm' 4 mg/Nm 
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[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati 
superamenti di un valore limite di qualità dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 

[1] 170 mg/Nmì in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW. 

[2] 60 mg/Nm in caso di impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW. 
[3] 240 mg/Nmì in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW. 

[4] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne 


prevedano l’inclusione 


[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 


Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza 
inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno 


nell'effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) <0,3 MW > 0,3-<5MW >5MW 
190 mg/Nm? [1] 
150 mg/Nmì [*] se 3 
ossidi di azoto 190 mg/Nm <0,3-<15 MW n. 5 
95 mg/Nmì [*] se 8 
> 1,5 MW 
ossidi di zolfo 60 mg/Nm 60 mg/Nmì [2] 40 
300 mg/Nmì [3] 
3 fa 
. ; . 300 mg/Nm' Le aa 240mg/Nm' 
monossido di carbonio 240 mo/Nm [I] <0,3-<15MW 95 mo/NmÈ [I] 
8 95 mg/Nmì [*] se 8 
> 1,5 MW 
carbonio organico totale (COT) [4] 40 mg/NmÈ 40 mg/Nm' 40 mg/Nm' 
ammoniaca [5] 2 mg/Nm 2 mg/Nm} 2 mg/Nm} 
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 2 mg/Nm} 2 mg/NmÈ 2 mg/Nm' 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati 
superamenti di un valore limite di qualità dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 

[1] 170 mg/Nmì in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW. 

[2] 40 mg/Nmì in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 1 MW. 

[3] 240 mg/Nmì în caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW. 

[4] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne 
prevedano l'inclusione 

[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 

(4) Turbine a gas fisse 


Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi 
dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15 % (se la turbina a gas è accoppiata 
ad una caldaia di recupero con o senza sistema di postcombustione i valori di emissione misurati al camino della caldaia si riferiscono ad un tenore di 
ossigeno del 15%). Per le turbine utilizzate nei cicli combinati i valori di riferimento sono riferiti al combustibile principale. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 
450 mg/Nm' [1] [2] [3] 
100 mg/Nm' 


ossidi di azoto 


monossido di carbonio 


[1] 400 mg/Nmî se il flusso in volume dei gas di scarico è uguale o superiore a 60.000 NmÈ/h. 

[2] 600 mg/Nmî se il combustibile utilizzato è gasolio. 

[3] In caso di rendimento termico superiore al 30% i valori di emissione della tabella e delle note 1 e 2 sono calcolati aumentando i valori di emissione in 
proporzione all’aumento del rendimento. 


Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste all’articolo 
273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 
ossidi di azoto 200 mg/Nmì [1] 
monossido di carbonio 100 mg/Nm' 
ossidi di zolfo 120 mg/NmÈ 
polveri 10 mg/Nmì [2] 


[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 
[2] 20 mg/NmÈ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW. 
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Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente 
gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 
ossidi di azoto [1] 75 mg/Nm? 
monossido di carbonio 100 mg/NmÈ 
ossidi di zolfo 120 mg/Nm' 
polveri 10 mg/Nmì [2] 


[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 
[2] 20 mg/Nm? per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW. 


Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all’articolo 
273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 
ossidi di azoto [1] 200 mg/Nmì [2] 
monossido di carbonio 100 mg/Nm' 
ossidi di zolfo 15 mg/Nm? [3] [4] 


[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 

[2] 150 mg/Nmì in caso di utilizzo è gas naturale. 

[3] Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. 

[4] 130 mg/Nmì in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell’industria siderurgia; 65 mg/Nmì in caso di utilizzo di gas a basso 
potere calorifico d’altoforno dell’industria siderurgica. 


Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente 
gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) < 50 
ossidi di azoto [1] 75 mg/Nm? [2] 
monossido di carbonio 100 mg/Nm' 
ossidi di zolfo 15 mg/Nm? [3] 


[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 
[2] 50 mg/Nm in caso di utilizzo di gas naturale. 
[3] Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. 


Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas installate prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa 
vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell’articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno 
nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) <8 >8-<15 > 15-<50 
ossidi di azoto 180 mg/Nm' 80 mg/Nmî 80 mg/Nm' 
monossido di carbonio 100 mg/NmÈ 80 mg/Nm' 60 mg/Nm' 
carbonio organico totale (COT) [1] 50 mg/Nm' 50 mg/Nm' 50 mg/Nm' 
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 5 mg/Nm' 5 mg/Nm' 5 mg/Nm' 


[1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne 
prevedano l'inclusione 


Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse (valori da rispettare 
entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) <8 >8-<15 > 1SMW-<50 
sd 180 mg/Nm? 3 3 
ossidi di azoto [1] 75 mg/Nm? [*] 75 mg/Nm 75 mg/Nm 
; ; ; 100 mg/Nm} 3 3 
monossido di carbonio 80 mg/Nm [*] 80 mg/Nm 60 mg/Nm 
PEBRCA 60 mg/Nm} 60 mg/Nm' 60 mg/Nm 
ia la 35 mg/Nm [*] 35 mg/Nm [*] 35 mg/Nmì [*] 
carbonio organico totale (COT) [2] 50 mg/NmÈ 50 mg/Nm' 50 mg/Nm' 
composti inorganici del cloro sotto forma di gas 0 vapori (come HCI) 50 mg/Nm' 50 mg/Nm' 50 mg/Nm' 
ammoniaca [3] 5 mg/Nm} 5 mg/Nm} 5 mg/Nm} 


— dii 
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[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati 
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superamenti di un valore limite di qualità dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 


[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 


[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne 


prevedano l'inclusione. 


[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 


Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi, alimentate a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse. Valori riferiti ad un 


tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%. 


Potenza termica nominale (MW) <8 >8-<15 > 15-<50 

ossidi di azoto [1] 75 mg/Nm? 75 mg/Nm? 75 mg/Nm} 
: i i 100 mg/Nm' 3 3 
monossido di carbonio 80 mg/Nm [*] 80 mg/Nm 60 mg/Nm 
ORE 40 mg/Nm' 40 mg/Nm 40 mg/Nm} 

IGERAO 35 mg/Nm [*] 35 mg/Nm [*] 35 mg/Nm [*] 

carbonio organico totale (COT) [2] 50 mg/NmÈ 50 mg/Nm' 50 mg/Nm' 
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 50 mg/Nm' 50 mg/Nm' 50 mg/Nm 
ammoniaca [3] 5 mg/Nm? 5 mg/Nm? 5 mg/Nm} 


[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati 
superamenti di un valore limite di qualità dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. 

[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 

[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, ne 
prevedano l'inclusione 

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 


(5) Cementifici 

I valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono agli effluenti gassosi umidi. 
1800-3000 mg/Nm3 

600 mg/Nm3 

1500 mg/Nm3 per i forni a via umida 


Ossidi di azoto 
Ossidi di zolfo 


(6) Forni per la calcinazione di bauxite, dolomite, gesso, calcare, diatomite, magnesite, quarzite 
I valori di emissione di seguito riportati si riferiscono agli effluenti gassosi umidi, per gli impianti di produzione di calce spenta e di dolomite idrata. 
- Cromo 
Nella calcinazione di materiali contenenti cromo, il valore di emissione per il cromo [III] e i suoi composti, espressi come cromo, sotto forma di polvere è 
10 mg/Nm3. 
- Ossidi di azoto 
II valore di emissione è 1800-3000 mg/Nm3. 
- Composti del fluoro 
Per i forni usati periodicamente per la calcinazione di quarzite, il valore di emissione di composti inorganici gassosi del fluoro espressi come acido 
fluoridrico è 10 mg/Nm3. 
(7) Forni per la produzione di vetro 
Per i forni a bacino a lavorazione continua i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'8%(percento) e per i forni 
a crogiolo e quelli a bacino a lavorazione giornaliera ad un tenore di ossigeno del 13%(percento). 
I valori di emissione per gli ossidi di azoto sono: 


Forni che utilizzano 
combustibile liquido 


Forni che utilizzano 
combustibile gassoso 


Forni a crogiolo 1200 mg/Nm3 1200 mg/Nm3 
Forni a bacino con recupero di calore 1200 mg/Nm3 1400 mg/Nm3 
Forni a bacino a lavorazione giornaliera 1600 mg/Nm3 1600 mg/Nm3 
Forni a bacino con bruciatore ad "U" con rigenerazione 

e recupero di calore 1800 mg/Nm3 2200 mg/Nm3 
Forni a bacino con bruciatore trasversale con rigenerazione 

e recupero di calore 3000 mg/Nm3 3500 mg/Nm3 


Se, per ragioni connesse alla qualità della produzione, è necessario l'utilizzo di nitrati nella fase di affinaggio si applicano valori di emissione pari al doppio 
di quelli sopra indicati. 


I valori di emissione per gli ossidi di zolfo sono: 
Peri forni a bacino a lavorazione continua 
Per i forni a crogiolo e forni a bacino a lavorazione giornaliera 


1800 mg/Nm3 
1100 mg/Nm3 


I valori di emissione per le polveri sono: 

Per gli impianti con una produzione di vetro inferiore a 

250 tonnellate al giorno, se il flusso di massa è superiore a 0,1 kg/h 
Per gli impianti con una produzione di vetro superiore od uguale 

a 250 tonnellate al giorno 

Per gli impianti di produzione di fibre di vetro e tubo di vetro 


150 mg/Nm3 


80-100 mg/Nm3 
350 mg/Nm3 
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(8) Forni per la cottura di prodotti ceramici a base di argilla 
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%(percento). 


Inquinante Valori di emissione di emissione 
Ossidi di zolfo 1500 mg/Nm3 
Ossidi di azoto 1500 mg/Nm3 


Fenoli e aldeidi 40 mg/Nm3 


(9) Impianti per la fusione di prodotti minerali, in particolare di basalto, di diabase o di scorie 
In caso di utilizzo di combustibile solido i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'8%(percento). 
I valori di emissione per gli ossidi di azoto sono: 

Combustibile liquido Gas 


Forni a bacino con recupero di calore 1200 mg/Nm3 1400 mg/Nm3 
Forni a tino 1800 mg/Nm3 2200 mg/Nm3 
Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo è: 
Soglia di rilevanza Valore di emissione 
(espressa come flusso di massa) (espresso come concentrazione) 
Ossidi di zolfo 10 kg/h 1800 mg/Nm3 


(10) Impianti per la produzione di piastrelle in ceramica. 
Si applicano i seguenti valori di emissione 


Fluoro e suoi composti 10 mg/Nm3 per i forni fusori, i forni del vetrato e monocottura e i forni del biscotto e del grès 
Polveri 75 mg/Nm3 per gli essiccatori a spruzzo (atomizzatori) 
Ossidi di azoto 1500 mg/Nm3 


(11) Impianti per l'agglomerazione di perlite, scisti o argilla espansa 
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono agli effluenti gassosi umidi ed a un tenore di ossigeno del 14%(percento). 


Soglia di rilevanza Valore di emissione 
(espressa come flusso di massa) (espresso come concentrazione) 
Ossidi di zolfo 10 kg/h 1000 mg/Nm3 


(12) Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da bitumi o da catrami e prodotti minerali, compresi gli impianti per la preparazione di 
materiali da costruzione stradali a base di bitume e gli impianti per la produzione di pietrisco di catrame 
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%(percento). 


Inquinante Valore di emissione 

(espresso come concentrazione) 
Polveri 20 mg/Nm3 per l'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore a tamburo e dal miscelatore 
Ossidi di zolfo 1700 mg/Nm3 


(13) Impianti di distillazione a secco del carbone (cokerie) 

13.1 Forno inferiore 

I valori di emissione di seguito indicati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%(percento). 

- Polveri 

Devono essere adottate tutte le misure atte a contenere le emissioni di polveri dalle camere di combustione in base allo stato attuale della tecnica. 

Sino alla ricostruzione del forno a coke, il valore di emissione è 100 mg/Nm3. 

- Ossidi di zolfo 

Se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke, il valore di emissione è 1.700 mg/Nm3. 

Se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke e gas da altoforno (o d'acciaieria) il valore di emissione è 800 mg/Nm3. 

- Ossidi di azoto 

II valore di emissione è 600 mg/Nm3. 

Devono essere adottate tutte le misure atte a contenere le emissioni di ossidi di azoto dalle camere di combustione in base allo stato attuale della tecnica. 
Le emissioni di ossidi di azoto, sino alla ricostruzione del forno a coke, non devono essere superiori a 800 mg/Nm3. 

13.2 Caricamento dei forni da coke 

Devono essere evitate le emissioni di polvere nel prelevare il carbone dalle tramogge e nel caricare i carrelli. 

I gas di caricamento devono essere raccolti. 

Nelle operazioni di versamento, i gas di caricamento devono essere deviati nel gas grezzo, o in un forno vicino, ove non fosse possibile utilizzarli per 
lavorare i catrame grezzo. 

Nelle operazioni di pigiatura, i gas di caricamento devono essere deviati il più possibile nel gas grezzo. 

I gas di caricamento che non possono essere deviati devono essere convogliati ad un impianto di combustione cui si applica il valore di emissione per le 
polveri di 25 mg/Nm3. 

Nelle operazioni di spianamento del carbone le emissioni dei gas di caricamento devono essere limitate assicurando la tenuta delle aperture che servono a 
tali operazioni. 

13.3 Coperchio portello di carica 

Le emissioni dal coperchio di carica devono essere evitate quanto più possibile, usando porte a elevata tenuta, spruzzando i coperchi dei portelli dopo ogni 
carica dei forni, pulendo regolarmente gli stipiti e i coperchi dei portelli di carica prima di chiudere. La copertura del forno deve essere mantenuta 
costantemente pulita da resti di carbone. 

13.4 Coperchio tubo di mandata 

I coperchi dei tubi di mandata, per evitare emissioni di gas o di catrame, devono essere dotati di dispositivi ad immersione in acqua, o sistemi analoghi, di 
pari efficacia; i tubi di mandata devono venire costantemente puliti. 

13.5 Macchine ausiliari per forno a coke 

Le macchine ausiliarie adibite al funzionamento del forno a coke devono essere dotate di dispositivo per mantenere pulite le guarnizioni applicate agli 
stipiti dei portelli di carica. 

13.6 Porte del forno a coke 
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Si devono usare porte ad elevate tenuta. Le guarnizioni delle porte dei forni devono essere regolarmente pulite. 

13.7 Sfornamento del coke 

Nella ricostruzione delle batterie di forni a coke queste devono essere progettate in modo da permettere che vengano installati, sul lato macchina e sul lato coke, 
impianti di captazione e abbattimento delle emissioni di polveri allo sfornamento del coke, in modo che le emissioni non superino 5 g/t di coke prodotto. 
Sino alla ricostruzione del forno a coke, gli effluenti gassosi devono essere raccolti e convogliati ad un impianto di abbattimento delle polveri, ove 
tecnicamente possibile. 

13.8 Raffreddamento del coke 

Per il raffreddamento del coke devono essere limitate, per quanto possibile, le emissioni. Nel caso in cui la tecnologia adottata sia quella del 
raffreddamento a secco, il valore di emissione per le polveri è 20 mg/Nm3. 

(14) Impianti per l'agglomerazione del minerale di ferro 

I valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono agli effluenti gassosi umidi. 


Polveri Gli effluenti gassosi devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento: 
i valori di emissione sono pari ai valori massimi previsti nella parte II, paragrafo 5 
Ossidi di azoto Il valore di emissione è 400 mg/Nm3 


Inquinanti di cui alla parte II, paragrafo 2 I valori di emissione sono pari ai valori massimi previsti nella parte II, paragrafo 2 
(15) Impianti per la produzione di ghisa 
Fino al rifacimento del rivestimento in refrattario dell'altoforno il valore di emissione per le polveri è 150 mg/Nm3. 


(16) Impianti per la produzione d'acciaio per mezzo di convertitori, forni ad arco elettrici, e forni di fusione sotto vuoto 

Si applicano i seguenti valori di emissione: 

polveri 25-100 mg/Nm3 per i forni ad arco 
25 mg/Nm3 per i forni ad induzione 

monossido di carbonio Negli impianti per fusione ad eccezione dei forni ad arco e nei convertitori l'effluente gassoso deve essere riutilizzato, 
per quanto possibile, o combusto. 


(17) Fonderie di ghisa, d'acciaio. 
Si applicano i seguenti valori di emissione: 
polveri 20-40 mg/Nm3 se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,5 kg/h, 
Per gli impianti funzionanti con abbattimento ad umido i valori di emissione sono: 
-25 mg/Nm3 per i cubilotti con aspirazione applicata alla bocca superiore 
-50 mg/Nm3 per i cubilotti con aspirazione applicata alla bocca inferiore 
monossido di carbonio 1000 mg/Nm3 peri cubilotti a vento caldo dotati di recuperatore 


(18) Forni di riscaldo e per trattamenti termici, per impianti di laminazione ed altre deformazioni plastiche 
I valori di emissione, riportati nella tabella seguente, si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%(percento): 


ossidi di azoto Per gli impianti nei quali l'aria di combustione è preriscaldata a temperature uguali o superiori 
a 200°(gradi)C il valore di emissione è determinato mediante il diagramma riportato in figura 1 
ossidi di zolfo 1700 mg/Nm3 se il combustibile usato è gas da forno a coke 


800 mg/Nm3 se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke e gas d'altoforno o d'acciaieria 
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(19) Impianti di zincatura a caldo. 
Si applicano i seguenti valori di emissione: 


polveri 15-30 mg/Nm3 
composti gassosi del cloro, espressi come acido cloridrico 10 mg/Nm3 
ammoniaca ed ammonio in fase gassosa 30 mg/Nm3 


(20) Impianti di trattamento di superfici metalliche con uso di acido nitrico 
Agli impianti di decapaggio funzionanti in continuo si applica il valore di emissione per gli ossidi di azoto di 1500 mg/Nm3. 
(21) Impianti per la produzione di ferroleghe mediante processi elettrotermici o pirometallurgici 
Per le polveri di valori di emissione minimo e massimo sono pari rispettivamente a 20 mg/Nm3 e 40 mg/Nm3 
(22) Impianti per la produzione primaria di metalli non ferrosi 
Si applicano i seguenti valori di emissione: 
Soglia di rilevanza Valore di emissione 
(espressa come flusso di massa) 
polveri - 10 mg/Nm3 per le fonderie di piombo 20 mg/Nm3 negli altri casi 
ossidi di zolfo Skg/h 800 mg/Nm3 


(23) Impianti per la produzione di alluminio 
I forni elettrolitici devono essere chiusi, le dimensioni dell'apertura del forno devono essere quelle minime indispensabili per il funzionamento e il 
meccanismo di apertura deve essere, per quanto possibile, automatizzato. Si applicano i seguenti valori di emissione: 
polveri (1) 30 mg/Nm3 per i forni elettrolitici; 
5 kg/t di alluminio prodotto, come media giornaliera se all'effluente gassoso 
dei forni elettrolitici è aggiunta l'aria di ventilazione dei locali di elettrolisi 
composti inorganici gassosi del fluoro, 2 mg/Nm3 
espressi come acido fluoridrico (1) 0,6-1 kg/t di alluminio prodotto, come media giornaliera se all'effluente gassoso dei forni elettrolitici 
è aggiunta l'aria di ventilazione dei locali di elettrolisi 
(1) in caso di aggiunta di aria di ventilazione si applicano entrambi i valori 


(24) Impianti per la fusione dell'alluminio 
Si applicano i seguenti valori di emissione: 


Soglia di rilevanza Valore di emissione 

(espressa come flusso di massa) 
polveri 0,5 kg/h 20 mg/Nm3 
cloro - 3 mg/Nm3 per i forni di affinazione (impianti di clorazione) 
COV (espressi come carbonio organico totale) - 50 mg/Nm3 


(25) Impianti per la seconda fusione degli altri metalli non ferrosi e delle loro leghe. 
Si applicano i seguenti valori di emissione: 


Inquinante Tipologia di impianto Valore di emissione 
Polveri impianti per seconda fusione 
del piombo o delle sue leghe 10 mg/Nm3 


altri impianti, se il flusso 
di massa è uguale o superiore 


a 0,2 kg/h 20 mg/Nm3 
Rame e suoi composti Per i forni a tino, durante 

la fusione del rame elettrolitico 10 mg/Nm3 
COV (espressi come carbonio organico totale) - 50 mg/Nm3 


(26) Impianti per la produzione di accumulatori al piombo 

Per le polveri, se il flusso di massa è uguale o superiore a 5 g/h, si applica il valore di emissione di 0,5 mg/Nm3. 

(27) Impianti per la produzione di ossidi di zolfo, acido solforico e oleum 

Negli impianti per la produzione di ossidi di zolfo allo stato liquido l'effluente gassoso deve essere convogliato da un impianto per la produzione di acido 
solforico o ad altri impianti di trattamento. 

Nei processi a doppio contatto deve essere mantenuta una resa di conversione minima del 99%(percento). Per concentrazioni di biossido di zolfo nel gas 
d'alimentazione uguali o superiori all'8%(percento) in volume deve essere mantenuta: 

- una resa del 99,5%(percento) in condizioni variabili del gas 

- una resa del 99,6%(percento) in condizioni costanti del gas 

Le emissioni di biossido di zolfo devono essere ulteriormente limitate con adeguati processi di trattamento, se superano 1200 mg/Nm3. 

Nei processi a contatto semplice deve essere mantenuta una resa di conversione minima del 97,5%(percento). Per concentrazioni di biossido di zolfo nel 
gas d'alimentazione inferiori al 6%(percento) le emissioni devono essere ulteriormente limitate. 

Nei processi di catalisi ad umido deve essere mantenuta una resa di conversione di almeno il 97,5%(percento). 

Per l'acido solforico si applicano valori di emissione minimo e massimo rispettivamente pari a 80 mg/Nm3 e 100 mg/Nm3. 

(28) Impianti per la produzione di cloro 

Si applicano i seguenti valori di emissione 


cloro 1 mg/Nm3 
6 mg/Nm3 per gli impianti per la produzione del cloro a liquefazione totale 
mercurio 1,5-2 g/t di produzione nella elettrolisi dei cloruri alcalini secondo il processo all'amalgama 


(29) Impianti Claus per la produzione di zolfo 

Gli effluenti gassosi devono essere convogliati ad un impianto di combustione. Per l'idrogeno solforato si applica un valore di emissione di 10 mg/Nm3. 
(30) Impianti per la produzione, granulazione ed essiccamento di fertilizzanti fosfatici, azotati o potassici. 

Si applicano i seguenti valori di emissioni: 


polveri 75 mg/Nm3 
100-150 mg/Nm3 per gli impianti di prilling o a letto fluido 
ammoniaca 200 mg/Nm3 per gli impianti di prilling o a letto fluido 
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(31) Impianti per la produzione di acrilonitrile 

L'effluente gassoso prodotto dal reattore e dall'assorbitore deve essere combusto. 

L'effluente gassoso prodotto durante la purificazione per distillazione dei prodotti di reazione e quello proveniente dal processo di travaso deve essere 
convogliato ad idonei sistemi di abbattimento. 

(32) Impianti per la produzione di principi attivi antiparassitari 

Per le polveri, se il flusso di massa è uguale o superiore a 25 g/h, si applica un valore di emissione di 5 mg/Nm3. 

(33) Impianti per la produzione di polivinile cloruro (PVC) 

I tenori residui in cloruro di vinile monomero (CVM) nel polimero devono essere ridotti al massimo. Nella zona di passaggio dal sistema chiuso a quello 
aperto il tenore residuo non può superare i seguenti valori: 


PVC in massa 10 mg CVM/ kg PVC 
omopolimeri in sospensione 100 mg CVM/kg PVC 
copolimeri in sospensione 400 mg CVM/kg PVC 
PVC in microsospensione e emulsione di PVC 1500 mg CVM/kg PVC 


AI fine di ridurre ulteriormente la concentrazione di cloruro di vinile nell'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore tale effluente deve, per quanto 
possibile, essere utilizzato come comburente in un impianto di combustione. 

(34) Impianti per la produzione di polimeri in poliacrilonitrile 

I gas provenienti dal reattore e dall'assorbitore devono essere convogliati ad un efficace sistema di combustione. I gas provenienti dalla purificazione per 
distillazione e dalle operazioni di travaso devono essere convogliati ad idonei sistemi di abbattimento. 

34.1. Produzione e lavorazione di polimeri acrilici per fibre 

Se la polimerizzazione è effettuata in soluzione acquosa, agli impianti di polimerizzazione, di essiccamento del polimero e di filatura si applica un valore di 
emissione per l'acrilonitrile pari a 25 mg/Nm3. 

Se la polimerizzazione è effettuata in solvente, agli impianti di polimerizzazione si applica un valore di emissione di acrilonitrile pari a 5 mg/Nm3 ed agli 
impianti di filatura, lavaggio ed essiccamento si applica un valore di emissione di acrilonitrile pari a 50 mg/Nm3. 

34.2. Produzione di materie plastiche ABS e SAN 

- Polimerizzazione in emulsione: l'effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente dalla polimerizzazione, dalla precipitazione e dalla pulizia del 
reattore deve essere convogliato ad un termocombustore. A tale effluente si applica, per l'acrilonitrile, un valore di emissione di 25 mg/Nm3. 

- Polimerizzazione combinata in soluzione/emulsione: l'effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente dalla polimerizzazione, dai serbatoi di 
stoccaggio intermedi, dalla precipitazione, dalla disidratazione, dal recupero dei solventi e dai miscelatori, deve essere convogliato ad un termocombustore. 
Alle emissioni che si formano nella zona di uscita dei miscelatori si applica, per l'acrilonitrile, un valore di emissione di 10 mg/Nm3. 

34.3. Produzione di gomma acrilonitrilica (NBR) 

L'effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente dal recupero di butadiene, dal deposito di lattice, dal lavaggio del caucciù solido, deve essere 
convogliato ad un termocombustore. L'effluente gassoso proveniente dal recupero dell'acrilonitrile deve essere convogliato ad un impianto di lavaggio. 
Agli essiccatori si applica, per l'acrilonitrile, un valore di emissione di 15 mg/Nml3 

34.4. Produzione di lattice per polimerizzazione, in emulsione, di acrilonitrile. 

L'effluente gassoso contenente acrilonitrile e proveniente dai contenitori di monomeri, dai reattori, dai serbatoi di stoccaggio e dai condensatori deve essere 
convogliato ad un impianto di abbattimento se la concentrazione di acrilonitrile nell'effluente gassoso è superiore a 5 mg/Nm3. 

(35) Impianti per la produzione e la lavorazione della viscosa. 

35.1. Le emissioni dalla produzione di viscosa, dalla preparazione del bagno di rilavatura e dai trattamenti successivi connessi alla produzione di rayon 
tessile, devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento. A tali attività si applicano i seguenti valori di emissione: 

idrogeno solforato 5 mg/Nm3 

solfuro di carbonio 100 mg/Nm3 


35.2. Nella produzione di fibra cellulosica in fiocco e cellofane, i gas provenienti dai filatoi e dal trattamento successivo devono essere convogliati ad un 
impianto di abbattimento. A tali attività si applicano i seguenti valori di emissione: 

idrogeno solforato 5 mg/Nm3 

solfuro di carbonio 150 mg/Nm3 


35.3. Nella produzione di prodotti da viscosa all'impianto di aspirazione generale e agli aspiratori delle macchine, si applica un valore di emissione per 
l'idrogeno solforato pari a 50 mg/Nm3, mentre per il solfuro di carbonio si applicano i seguenti valori emissione: 


prodotti di viscosa Solfuro di carbonio 
fibra cellulosica 150 mg/Nm3 
cellofane 150 mg/Nm3 
rayon tessile 150 mg/Nm3 
rayon continuo per usi speciali 300 mg/Nm3 
budella artificiali 400 mg/Nm3 
panno spugnoso 400 mg/Nm3 
rayon tecnico 600 mg/Nm3 


(36) Impianti per la produzione di acido nitrosilsolforico 
Per la fase di concentrazione i valori di emissione sono: 


ossidi di azoto 2000 mg/Nm3 
ossidi di zolfo 800 mg/Nm3 
n-esano 1000 mg/Nm3 


(37) Impianti di produzione di poliesteri 

Negli impianti di produzione di acido tereftalico e di dimetiltereftalato facenti parte di cicli di produzione di polimeri e fibre poliesteri per flussi di massa 
superiori a 3 kg/h il valore di emissione delle sostanze organiche, espresso come carbonio organico totale, è 350 mg/Nm3. 

(38) Impianti di produzione di acetato di cellulosa per fibre. 

Negli impianti di polimerizzazione, dissoluzione e filatura di acetato di cellulosa per flussi di massa superiori a 3 kg/h il valore di emissione di acetone è 
pari a 400 mg/Nm3. 
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(39) Impianti di produzione di fibre poliammidiche 

Negli impianti di filatura per fili continui del polimero «poliammide ©» per flussi di massa superiori a 2 kg/h il valore di emissione del caprolattame è 100 mg/Nm3. 
Negli impianti di filatura per fiocco il valore di emissione del caprolattame è 150 mg/Nm3. 

(40) Impianti per la formulazione di preparati antiparassitari 

Le emissioni contenente polveri devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento. Il valore di emissione per le polveri è pari a 10 mg/Nm3. 

(41) Impianti per la nitrazione della cellulosa 

Il valore di emissione per gli ossidi di azoto è pari a 2000 mg/Nm3. 

(42) Impianti per la produzione di biossido di titanio 

Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo provenienti dalla digestione e dalla calcinazione è pari a 10 kg/t di biossido di titanio prodotto. Il valore di 
emissione per gli ossidi di zolfo provenienti dalla concentrazione degli acidi residui è pari a 500 mg/Nm3. 

(43) Impianti per la produzione di fibre acriliche 

Se il flusso di massa di N,N-dimetilacetamide e N,N-dimetilformamide è uguale o superiore a 2 kg/h si applica, per tali sostanze, un valore di emissione di 
150 mg/Nm3. 

(44) Impianti per la produzione di policarbonato 

Il valore di emissione per il diclorometano è pari a 100 mg/Nm3. 

(45) Impianti per la produzione di nero carbonio 

I valori di emissione, riportati nella tabella seguente, si riferiscono agli effluenti gassosi umidi. L'effluente gassoso contenente idrogeno solforato, 
monossido di carbonio o sostanze organiche deve essere convogliato ad un termocombustore. 


polveri 15-30 mg/Nm3 
ossidi di zolfo 2600 mg/Nm3 
ossidi di azoto 1000 mg/Nm3 


(46) Impianti per la produzione di carbone o elettrografite mediante cottura, ad esempio per la fabbricazione di elettrodi 
Per le sostanze organiche si applicano i seguenti valori di emissione, espressi come carbonio organico totale: 


100 mg/Nm3 per la miscelazione e macinazione con uso, ad alta temperatura, di pece, catrame o altri leganti o solventi volatili 

50 mg/Nm3 per i forni a camera unica, forni a camere comunicanti e forni a tunnel 

200 mg/Nm3 per i forni anulari utilizzati per la cottura degli elettrodi di grafite, degli elettrodi di carbone e delle mattonelle di carbone 
50 mg/Nm3 per l'impregnazione a base di catrame 


(47) Impianti per la verniciatura in serie, inclusi gli impianti in cui si effettuano i trattamenti preliminari, delle carrozzerie degli autoveicoli e componenti 
degli stessi, eccettuate le carrozzerie degli autobus 

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, si applicano i seguenti valori di emissione, espressi in grammi di solvente per metro quadrato di manufatto 
trattato, inclusi i solventi emessi dagli impianti in cui si effettuano i trattamenti preliminari: 

a) vernici a due strati 120 g/m2 

b) altre vernici 60 g/m2. 

Per le zone d'applicazione della vernice all'aria di ventilazione delle cabine di verniciatura non si applicano i valori di emissione indicati nella parte II, 
paragrafo 4, classi III, IV e V. 

Per gli essiccatori il valore di emissione per le sostanze organiche, espresse come carbonio organico totale, è pari a 50 mg/Nm3. Il valore di emissione per 
le polveri è pari a 3 mg/Nm3. 


(48) Altri impianti di verniciatura 

48.1 Verniciatura del legno 

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, il valore di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie 
verniciata è 40 g/m2. Il valore di emissione per le polveri è pari a 10 mg/Nm3. 

48.2 Verniciatura manuale a spruzzo 

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, per l'aria di ventilazione delle cabine di verniciatura nelle quali si vernicia a mano con pistola a spruzzo non si 
applicano i valori di emissione indicati nella parte II, paragrafo 4, classi III, IV e V; devono comunque essere prese le misure possibili per ridurre le 
emissioni, facendo ricorso a procedimenti di applicazione della vernice particolarmente efficaci, assicurando un efficace ricambio dell'aria e il suo 
convogliamento ad un impianto di abbattimento, oppure utilizzando vernici prodotte secondo le migliori tecnologie. Il valore di emissione per le polveri è 
pari a 3 mg/Nm3. 

48.3 Essiccatori 

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, il valore di emissione per le sostanze organiche, espresse con carbonio totale, è 50 mg/Nm3. 


(49) Impianti per la produzione di manufatti in gomma 
Per le polveri, nella fase di preparazione mescole, i valori di emissione minimo e massimo sono rispettivamente pari a 20 mg/Nm3 e 50 mg/Nm3. 


(50) Impianti per impregnare di resine le fibre di vetro o le fibre minerali 
Le emissioni di sostanze di cui alla parte II, paragrafo 4, classe I non devono superare 40 mg/Nm3 e devono essere adottate le possibili soluzioni atte a 
limitare le emissioni, come la postcombustione, o altre misure della medesima efficacia. 


(51) Impianti per la produzione di zucchero 

- Ossidi di zolfo 

Il valore di emissione è 1700 mg/Nm3. 

- Ammoniaca 

Se il flusso di massa supera 1,5 kg/h, i valori di emissione sono: 

fase di saturazione 500 mg/ Nm3 

fase di essiccazione 150 mg/ Nm3 

- Polveri 

Il valore di emissione è pari a 75 mg/Nm3, e, nella fase di movimentazione e condizionamento zucchero, è pari a 20 mg/Nm3. 


(52) Impianti per l'estrazione e la raffinazione degli oli di sansa di oliva. 


I valori di emissione sono: 
polveri 200-300 mg/Nm3 
ossidi di azoto 300 mg/Nm3 
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(53) Impianti per l'estrazione e la raffinazione di oli di semi 

I valori di emissione per le polveri sono i seguenti: 

fase di essiccazione semi 150 mg/Nm3 

fase di lavorazione semi oleosi 80 mg/Nm3 

Parte IV 

Sezione 1 

(soppressa) 

Sezione 2 

Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici 

1. L'autorità competente si avvale delle competenti Sezioni dell'Ufficio nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia ai fini del rilascio 
dell'autorizzazione alle emissioni degli impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici. 

2. Coltivazione di idrocarburi 

2.1. Disposizioni generali. 

Le emissioni devono essere limitate all'origine, convogliate ed abbattute utilizzando la migliore tecnologia disponibile. 

2.2. Emissioni da combustione di gas di coda. 

I gas di coda derivanti dalle centrali di raccolta e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, se non utilizzati come combustibili, devono essere convogliati 
ad unità di termodistruzione in cui la combustione deve avvenire ad una temperatura minima di 950°(gradi)C per un tempo di almeno 2 secondi e con 
eccesso di ossigeno non inferiore al 6%(percento). A tali emissioni si applicano i limiti seguenti: 


ossidi di zolfo espressi come SO2 1200 mg/Nm3 
idrogeno solforato 10 mg/Nm3 
ossidi di azoto espressi come NO2 350 mg/Nm3 
monossido di carbonio 100 mg/Nm3 
sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale —20 mg/Nm3 
polveri 10 mg/Nm3 


Quale unità di riserva a quella di termodistruzione deve essere prevista una torcia, con pilota, in grado di assicurare una efficienza minima di combustione 
del 99%(percento) espressa come CO2/(C02+CO). 

2.3. Emissioni da impianti di combustione utilizzanti il gas naturale del giacimento. 

a) Nel caso di impiego di gas naturale proveniente dal giacimento con contenuto di H2S massimo fino a 5 mg/Nm3 i valori di emissione si intendono 
comunque rispettati. 

b) Nel caso che il contenuto di H2S sia superiore a 5 mg/Nm3 o che il gas naturale venga miscelato con gas di coda e/o con gas di saturazione, si applicano 
i seguenti limiti: 


ossidi di zolfo (espressi come SO2) 800 mg/Nm3 
ossidi di azoto (espressi come NO2) 350 mg/Nm3 
monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm3 
sostanze organiche volatili (espresse come COT) 10 mg/Nm3 
polveri 10 mg/Nm3 


2.4. Emissioni da stoccaggi in attività di coltivazione. 

Per lo stoccaggio degli idrocarburi estratti dal giacimento e dei prodotti ausiliari aventi tensione di vapore superiore a 13 mbar alla temperatura di 
20°(gradi)C devono essere usati i seguenti sistemi: 

a) i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di sistemi di tenuta di elevata efficienza realizzati secondo la migliore tecnologia disponibile; 

b) i serbatoi a tetto fisso devono essere dotati di sistemi di condotte per l'invio dei gas di sfiato e/o di flussaggio ad una unità di combustione o 
termodistruzione; 

c) le superfici esterne dei serbatoi devono essere trattate in modo tale che venga riflesso inizialmente almeno il 70%(percento) dell'energia solare. Detta 
protezione è ripristinata quando il valore di riflessione diventa inferiore al 45% (percento). 

2.5. Vapori di rigenerazione termica di glicoli etilenici (DEG e/o TEG) usati per la disidratazione del gas naturale. 

I vapori di rigenerazione termica di glicoli etilenici devono essere convogliati ad una unità di termodistruzione oppure miscelati al gas combustibile 
primario. 

Solo nel caso di piccoli impianti (fino a 200.000 Nm3/giorno di gas naturale trattato) e/o per flussi di massa non superiori a 200 g/h come H2S è consentita 
l'emissione in atmosfera cui si applicano i seguenti valori di emissione: 


polveri totali 5 mg/Nm3 
ossidi di zolfo (espressi come SO2) 30 mg/Nm3 
ossidi di azoto (espressi come NO2) 50 mg/Nm3 
monossido di carbonio (CO) 10 mg/Nm3 
alcali, escluso metano (espressi come esano) 300 mg/Nm3 
glicoli etilenici (Come MEG) 300 mg/Nm3 
idrogeno solforato (H2S ) 10 mg/Nm3 


2.6. Emissioni da piattaforme di coltivazione di idrocarburi offshore ossia ubicate nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. 

Se la collocazione geografica della piattaforma assicura una ottimale dispersione delle emissioni, evitando che le stesse interessino località abitate, i limiti 
di emissione si intendono rispettati quando in torcia viene bruciato esclusivamente gas naturale. 

In caso contrario si applicano i valori di emissione indicati alla parte II, paragrafo 3, per le sostanze gassose e un valore pari a 10 mg/Nm3 per le polveri 
totali. 

Per i motori a combustione interna e le turbine a gas si applicano i pertinenti paragrafi della parte III în cui si individuano i valori limite previsti dalla 
normativa vigente prima del 19 dicembre 2017. 

3. Impianti che utilizzano fluidi geotermici 

1. Gli effluenti gassosi negli impianti che utilizzano i fluidi geotermici di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, devono essere dispersi 
mediante torri refrigeranti e camini di caratteristiche adatte. Per ciascuno dei due tipi di emissione i valori di emissione minimi e massimi, di seguito 
riportati, sono riferiti agli effluenti gassosi umidi ed intesi come media oraria su base mensile: 

H2S 70-100 mg/Nm3 per un flusso di massa uguale o superiore a 170 kg/h 

As (come sali disciolti nell'acqua trascinata) 1-1,5 mg/Nm3 per un flusso di massa uguale o superiore a 5 g/h 

Hg (come sali disciolti nell'acqua trascinata) 0,2-0,4 mg/ Nm3 per un flusso di massa uguale o superiore a 1 g/h 
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Parte IV-bis 

Elementi minimi dell’autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e 

dei medi impianti termici civili 

1. Elementi minimi in caso di medi impianti di combustione: 

a) Nome e sede legale del gestore e sede dello stabilimento in cui sono ubicati gli impianti, se fissi; 

b) Classificazione secondo le definizioni dell’articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies); 

c) Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili 
gassosi) e relativa quantitativi; 

d) Potenza termica nominale; 

e) Numero previsto di ore operative annue; 

)) Carico medio di processo; 

g) Data di messa in esercizio 0, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione esistenti sia antecedente al 20 
dicembre 2018. 

h) Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE. 

2. Elementi minimi in caso di medi impianti termici civili: 

a) Nome e sede legale del responsabile dell’esercizio e della manutenzione e sede dell’impianto; 

b) Classificazione secondo le definizioni dell’articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies); 

c) Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili 
gassosi) e relativi quantitativi; 

d) Potenza termica nominale; 

e) Numero previsto di ore operative; 

) Data di messa in esercizio 0, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti termici civili di cui all’articolo 284, comma 2-ter, 
sia antecedente al 20 dicembre 2018.». 
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Note all’art. 4: 


Il testo dell’allegato IV alla Parte Quinta del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, così recita: 

«Allegato IV - Impianti e attività in deroga 

Parte I 

Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1 

1. Elenco degli impianti e delle attività: 

a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio 
(come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno. 

b) Laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e 
cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole. 

c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura. 

d) Le seguenti lavorazioni tessili: 

- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di 
testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; 

- nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado 
di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 

1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano 
condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in 
alternativa, all'interno di macchinari chiusi; 

2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 
150°(gradi) e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici. 

e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie. 

f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg. 

g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. 

h) Serre. 

i) Stirerie. 

}) Laboratori fotografici. 

k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura. 

1) Autolavaggi. 

m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali. (1630) 

n) Macchine per eliografia. 

0) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da 
gas inerte. 

p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis). (1636) 

p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti 
equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3 /h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono 
sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti. 

q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie. 

r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di 
acidatura e satinatura. 

s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro. 

t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. 

u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. 

v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg. 

v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale uguale o inferiore 
a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a 
gplo a biogas. 

w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 
kg. 

x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg. 

y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. 

z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella 
seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una 
struttura coperta per la stabulazione degli animali. 


Categoria animale e tipologia di allevamento N°(gradi) capi 
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) Meno di 200 
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Meno di 300 
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 300 
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Meno di 300 
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Meno di 1.000 
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Meno di 400 
Suini: accrescimento/ingrasso Meno di 1.000 
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 2.000 
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Meno di 25.000 
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Meno di 30.000 
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 30.000 
Altro pollame Meno di 30.000 
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 7.000 
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Meno di 14.000 
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Meno di 30.000 


Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Meno di 40.000 
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Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) Meno di 24.000 
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 250 
Struzzi Meno di 700 


aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati. 

bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, 
alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in 
emulsione, o a biodiesel. 

cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW. 

dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a / MW. 

ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, 
alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di 
recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate. 

ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta 
del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a / MW. 

gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a / MW. 

hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. 

ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale 
inferiore a 1 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio. 

jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. 

kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno 
stabilimento. 

kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una 
produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono 
comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento 
meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera. 

kk-ter) Frantoi di materiali vegetali. 

kk-quater) Attività di stampa «3d» e stampa «ink jet». 

kk-quinquies) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti. 

Parte II 

Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2 

1. Elenco degli impianti e delle attività: 

a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di 
prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg. 

b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg. 
c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg. 

d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg. 

e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime 
non superiore a 2000 kg. 

f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. 
g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. 

h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g. 

i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g. 

1) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h. 

m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g. 

n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti. 

o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g. 

p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. 

q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g. 

r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g. 

s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non 
superiore a 50 kg/g. 

t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g. 

u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g. 

v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. 

v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato. 

z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g. 

aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g. 

bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g. 

cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g. 

dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. 

ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg. 

ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg. 

gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg. 

hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche. 

ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg. 

11) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10-50 MW. 

mm) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso. 

nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie 
di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico 
utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali. 
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Categoria animale e tipologia di allevamento N°(gradi) capi 
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) Da 200 a 400 
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Da 300 a 600 

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300 a 600 
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Da 300 a 600 
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Da 1.000 a 2.500 
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Da 400 a 750 
Suini: accrescimento/ingrasso Da 1.000 a 2.000 
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2.000 a 4.000 
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Da 25.000 a 40.000 
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30.000 a 40.000 
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Da 30.000 a 40.000 
Altro pollame Da 30.000 a 40.000 
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Da 7.000 a 40.000 
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Da 14.000 a 40.000 
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30.000 a 40.000 
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Da 40.000 a 80.000 
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) Da 24.000 a 80.000 
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250 a 500 
Struzzi Da 700 a 1.500 

00) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 


kg/anno. 
o0-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato. 


Il testo dell’allegato VI alla Parte Quinta del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, così recita: 

«Allegato VI - Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni 

1. Definizioni 

1.1. Ai fini del presente allegato si intende per: 

a) misura diretta: misura effettuata con analizzatori che forniscono un segnale di risposta direttamente proporzionale alla concentrazione dell'inquinante; 
b) misura indiretta: misura effettuata con analizzatori che forniscono un segnale di risposta direttamente proporzionale ad un parametro da correlare, 
tramite ulteriori misure, alle concentrazioni dell'inquinante, come, ad esempio, la misura di trasmittanza o di estinzione effettuata dagli analizzatori di tipo 
ottico; 

c) periodo di osservazione: intervallo temporale a cui si riferisce il limite di emissione da rispettare. Tale periodo, a seconda della norma da applicare, può 
essere orario, giornaliero, di 48 ore, di sette giorni, di un mese, di un anno. In relazione a ciascun periodo di osservazione, devono essere considerate le ore 
di normale funzionamento; 

d) ore di normale funzionamento: il numero delle ore in cui l'impianto è in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di 
guasto, salvo diversamente stabilito dal presente decreto, dalle normative adottate ai sensi dell'articolo 271, comma 3, o dall'autorizzazione; 

e) valore medio orario o media oraria: media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare; 

f) valore medio giornaliero o media di 24 ore: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati dalle ore 00:00:00 alle ore 23:59:59; 

g) valore di 48 ore o media di 48 ore: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso di 48 ore di normale funzionamento, anche non 
consecutive; 

h) valore medio mensile: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso del mese; per mese, salvo diversamente specificato, si intende il 
mese di calendario; 

i) valore medio annuale: media aritmetica dei valori medi orari rilevati nel corso del periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio e il 31 dicembre successivo; 
j) media mensile mobile: valore medio mensile riferito agli ultimi 30 giorni interi, vale a dire alle 24 ore di ogni giorno; le elaborazioni devono essere 
effettuate al termine di ogni giorno; 

k) media mobile di sette giorni: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati durante gli ultimi 7 giorni interi; le elaborazioni devono essere 
effettuate al termine di ogni giorno; 

1) disponibilità dei dati elementari: la percentuale del numero delle misure elementari valide acquisite, relativamente ad un valore medio orario di una 
misura, rispetto al numero dei valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora; 

m) sistemi di misura estrattivi: sistemi basati sull'estrazione del campione dall'effluente gassoso; l'estrazione avviene direttamente, nel caso dei sistemi ad 
estrazione diretta, o con diluizione del campione, negli altri casi; 

n) sistemi di misura non estrattivi o analizzatori in situ: sistemi basati sulla misura eseguita direttamente su un volume definito di effluente, all'interno del 
condotto degli effluenti gassosi; tali sistemi possono prevedere la misura lungo un diametro del condotto, e in tal caso sono definiti strumenti in situ lungo 
percorso o strumenti in situ path, o la misura in un punto o in un tratto molto limitato dell'effluente gassoso, e in tal caso sono definiti strumenti in situ 
puntuale o strumenti in situ point. 

o) calibrazione: procedura di verifica dei segnali di un analizzatore a risposta lineare sullo zero e su un prefissato punto intermedio della scala (span), il 
quale corrisponde tipicamente all'80%(percento) del fondo scala. 

2. Metodi di valutazione delle misure effettuate dal gestore dell'impianto e delle misure effettuate dall'autorità competente per il controllo 

2.1 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono 
essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, 
carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.). 

2.2. Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se 
nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 
1,25. 

2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori 
limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati 
secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell’autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un’ora di funzionamento 
dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati 
nell’autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico 
campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite. L’autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato 
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un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità 
di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l’emissione, non sia possibile garantirne l’applicazione. 

2.4. Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie, come definito al punto 5.5, 
non inferiore all'80%(percento). Nel caso in cui tale valore non sia raggiunto, il gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il 
funzionamento del sistema di misura, dandone comunicazione all'autorità competente per il controllo. 

2.5. Il gestore il quale preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore 
continuative, è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità competente per il controllo. In ogni caso in cui, per un determinato periodo, non sia possibile 
effettuare misure in continuo, laddove queste siano prescritte dall'autorizzazione, il gestore è tenuto, ove tecnicamente ed economicamente possibile, ad 
attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche 
delle materie prime utilizzate. Per tali periodi l'autorità competente per il controllo stabilisce, sentito il gestore, le procedure da adottare per la stima delle 
emissioni. La disposizione data da tale autorità deve essere allegata al registro di cui al punto 2.7. 

2.6. I dati misurati o stimati con le modalità di cui al punto 2.5 concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite. 

2.7.1 dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione ed ai controlli previsti al punto 2.5 devono essere riportati dal gestore su 
appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. 
Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato in appendice 1. Per i medi impianti di combustione il registro è sostituito 
dall’archiviazione prevista al punto 5-bis.2. 

2.8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, 
interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione 
dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2. Per i medi impianti di 
combustione il registro è sostituito dall’archiviazione prevista al punto 5-bis.2. 

2.9. Ai fini della verifica del rispetto dei valori limite si applicano le procedure di calibrazione degli strumenti di misura stabilite dall'autorità competente 
per il controllo sentito il gestore. 

3. Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni 

3.1. Nella realizzazione e nell'esercizio dei sistemi di rilevamento devono essere perseguiti, per la misura di ogni singolo parametro, elevati livelli di 
accuratezza e di disponibilità dei dati elementari. Il sistema di rilevamento deve essere realizzato con una configurazione idonea al funzionamento continuo 
non presidiato in tutte le condizioni ambientali e di processo. Il gestore è tenuto a garantire la qualità dei dati mediante l'adozione di procedure che 
documentino le modalità e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi programmati e straordinari e delle operazioni di calibrazione e taratura della 
strumentazione di misura. Tali procedure sono stabilite dall'autorità competente per il controllo sentito il gestore e devono, in particolare, prevedere: 

a) la verifica periodica, per ogni analizzatore, della risposta strumentale su tutto l'intervallo di misura tramite prove e tarature fuori campo; 

b) il controllo e la correzione in campo delle normali derive strumentali o dell'influenza esercitata sulla misura dalla variabilità delle condizioni ambientali; 
c) l'esecuzione degli interventi manutentivi periodici per il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza del sistema, riguardanti, ad esempio, la sostituzione 
dei componenti attivi soggetti ad esaurimento, la pulizia di organi filtranti, ecc.; 

d) la verifica periodica in campo delle curve di taratura degli analizzatori. In caso di grandi impianti di combustione, cementifici, vetrerie e acciaierie, le 
procedure di garanzia di qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni sono soggette alla norma UNI EN 14181. In tali casi non si applica il 
paragrafo 4 del presente allegato. 

3.2. Per ogni strumento devono essere registrate le azioni di manutenzione periodica e straordinaria mediante la redazione di una tabella di riepilogo degli 
interventi, di cui è riportato uno schema esemplificativo in appendice 3. Per i medi impianti di combustione la registrazione è effettuata nell’ambito 
dell’archiviazione prevista al punto 5-bis.2. 

3.3 L’idoneità degli analizzatori in continuo deve essere attestata, ai sensi della norma UNI EN 15267, sulla base del procedimento di valutazione 
standardizzata delle caratteristiche degli strumenti previsto da tale norma tecnica. Resta fermo l’utilizzo degli analizzatori autorizzati, sulla base delle 
norme all’epoca vigenti, prima dell'entrata in vigore della norma UNI EN 15267:2009. 

3.4. La misura in continuo delle grandezze deve essere realizzata con un sistema che espleti le seguenti funzioni: 

- campionamento ed analisi; 

- calibrazione; 

- acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati. 

Tali funzioni possono essere svolte da sottosistemi a sé stanti, eventualmente comuni a più analizzatori, oppure da una singola apparecchiatura di analisi. 
3.5. La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la norma UNI EN 15259. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e 
agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione. 

3.6. Ogni analizzatore installato deve avere un sistema di calibrazione in campo. Il sistema di calibrazione, ove tecnicamente possibile in relazione al tipo 
di analizzatore utilizzato, deve essere di tipo automatico e può utilizzare: 

- sistemi di riferimento esterni, quali bombole con concentrazioni certificate o calibratori dinamici, oppure, se l'utilizzo dei sistemi di riferimento esterni 
non è tecnicamente o economicamente possibile, 

- sistemi interni agli analizzatori stessi. 

3.7. Il sistema per l'acquisizione, la validazione e l'elaborazione dei dati, in aggiunta alle funzioni di cui ai punti seguenti, deve consentire: 

- la gestione delle segnalazioni di allarme e delle anomalie provenienti dalle varie apparecchiature; 

- la gestione delle operazioni di calibrazione automatica, ove prevista; 

- l'elaborazione dei dati e la redazione di tabelle in formato idoneo per il confronto con i valori limite; tali tabelle sono redatte secondo le indicazioni 
riportate nel punto 5.4. 

3.7.1. L'acquisizione dei dati comprende le seguenti funzioni : 

- la lettura istantanea, con opportuna frequenza, dei segnali elettrici di risposta degli analizzatori o di altri sensori; 

- la traduzione dei segnali elettrici di risposta in valori elementari espressi nelle unità di misura pertinenti alla grandezza misurata; 

- la memorizzazione dei segnali validi; 

- il rilievo dei segnali di stato delle apparecchiature principali ed ausiliarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni precedenti. 

Per lo svolgimento di tali funzioni e per le elaborazioni dei segnali acquisiti è ammesso l'intervento dell'operatore, il quale può introdurre nel sistema dati e 
informazioni. Tali dati e informazioni devono essere archiviati e visualizzati con gli stessi criteri degli altri parametri misurati. 

3.7.2. Il sistema di validazione delle misure deve provvedere automaticamente, sulla base di procedure di verifica predefinite, a validare sia i valori 
elementari acquisiti, sia i valori medi orari calcolati. Le procedure di validazione adottate in relazione al tipo di processo e ad ogni tipo di analizzatore, 
devono essere stabilite dall'autorità competente per il controllo, sentito il gestore. Per i grandi impianti di combustione, i dati non sono comunque validi se: 
- i dati elementari sono stati acquisiti in presenza di segnalazioni di anomalia del sistema di misura tali da rendere inaffidabile la misura stessa; 

- i segnali elettrici di risposta dei sensori sono al di fuori di tolleranze predefinite; 

- lo scarto tra l'ultimo dato elementare acquisito ed il valore precedente supera una soglia massima che deve essere fissata dall'autorità competente per il 
controllo; 
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- il numero di dati elementari validi che hanno concorso al calcolo del valore medio orario è inferiore al 70%(percento) del numero dei valori teoricamente 
acquisibili nell'arco dell'ora; 
- il massimo scarto tra le misure elementari non è compreso in un intervallo fissato dall'autorità competente per il controllo; 
- il valore medio orario non è compreso in un intervallo fissato dall'autorità competente per il controllo; 
3.7.3 Le soglie di validità di cui al punto precedente devono essere fissate in funzione del tipo di processo e del sistema di misura. I valori medi orari 
archiviati devono essere sempre associati ad un indice di validità che permetta di escludere automaticamente i valori non validi o non significativi dalle 
elaborazioni successive. 
3.7.4. Per preelaborazione dei dati si intende l'insieme delle procedure di calcolo che consentono di definire i valori medi orari espressi nelle unità di 
misura richieste e riferiti alle condizioni fisiche prescritte, partendo dai valori elementari acquisiti nelle unità di misura pertinenti alla grandezza misurata. 
Nel caso in cui sia prevista la calibrazione automatica degli analizzatori, la preelaborazione include anche la correzione dei valori misurati sulla base dei 
risultati dell'ultima calibrazione valida. 
3.8. Se la misura di concentrazione è effettuata sui effluenti gassosi umidi e deve essere riportata ad un valore riferito agli effluenti gassosi secchi si applica 
la seguente formula: 
Cs = (uguale) Cu 

1-Uf 
dove: 
- Cs è la concentrazione riferita agli effluenti gassosi secchi; 
- Cu è la concentrazione riferita agli effluenti gassosi umidi; 
- Uf è il contenuto di vapor d'acqua negli effluenti gassosi espresso come rapporto in volume (v/v). 
3.8.1. Peri sistemi di misura di tipo estrattivo dotati di apparato di deumidificazione del campione con umidità residua corrispondente all'umidità di 
saturazione ad una temperatura non superiore a 4 °(gradi)C, le concentrazioni misurate possono essere considerate come riferite agli effluenti gassosi 
secchi. In tal caso non è necessaria la correzione di cui al punto precedente. 
3.8.2. Ove le caratteristiche del processo produttivo sono tali per cui la percentuale di umidità dipende da parametri noti è ammessa la determinazione del 
tenore di umidità a mezzo calcolo tramite dati introdotti nel sistema dall'operatore. 
3.9. Quando in un processo di produzione è stato verificato che nelle emissioni la concentrazione di NO2 è inferiore o uguale al 5%(percento) della 
concentrazione totale di NOx (NOx=(uguale) NO + NO2), è consentita la misura del solo monossido di azoto (NO). In tal caso la concentrazione degli 
ossidi di azoto NOx si ottiene tramite il seguente calcolo: NOx =(uguale) NO/0,95. 
3.10. Ove opportuno può essere adottato un criterio analogo a quello del punto 
3.9. per la misura degli ossidi di zolfo (SOx =(uguale) SO2 + S03). 
4. Tarature e verifiche 
4.1. Le verifiche periodiche, di competenza del gestore, consistono nel controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori, 
da effettuarsi con periodicità almeno annuale. Tale tipo di verifica deve essere effettuata anche dopo interventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli 
analizzatori. 
4.2. Nel caso di analizzatori utilizzati nei sistemi estrattivi, la taratura coincide con le operazioni di calibrazione strumentale. La periodicità dipende dalle 
caratteristiche degli analizzatori e dalle condizioni ambientali di misura e deve essere stabilita dall'autorità competente per il controllo, sentito il gestore. 
4.2.1 Nel caso di analizzatori in situ per la misura di gas o di polveri, che forniscono una misura indiretta del valore della concentrazione, la taratura 
consiste nella determinazione in campo della curva di correlazione tra risposta strumentale ed i valori forniti da un secondo sistema manuale o automatico 
che rileva la grandezza in esame. In questo caso la curva di taratura è definita con riferimento al volume di effluente gassoso nelle condizioni di pressione, 
temperatura e percentuale di ossigeno effettivamente presenti nel condotto e senza detrazioni della umidità (cioè in mg/m3 e su tal quale). I valori 
determinati automaticamente dal sistema in base a tale curva sono riportati, durante la fase di preelaborazione dei dati, alle condizioni di riferimento 
prescritte. La curva di correlazione si ottiene per interpolazione, da effettuarsi col metodo dei minimi quadrati o con altri criteri statistici, dei valori rilevati 
attraverso più misure riferite a diverse concentrazioni di inquinante nell'effluente gassoso. Devono essere effettuate almeno tre misure per tre diverse 
concentrazioni di inquinante. 
L'interpolazione può essere di primo grado (lineare) o di secondo grado (parabolica) in funzione del numero delle misure effettuate a diversa 
concentrazione, del tipo di inquinante misurato e del tipo di processo. Deve essere scelta la curva avente il coefficiente di correlazione più prossimo 
all'unità. 
Le operazioni di taratura sopra descritte devono essere effettuate con periodicità almeno annuale. 
4.2.2. La risposta strumentale sullo zero degli analizzatori in situ con misura diretta deve essere verificata nei periodi in cui l'impianto non è in funzione. 
4.3. Le verifiche in campo sono le attività destinate all'accertamento della correttezza delle operazioni di misura. Tali attività sono effettuate dall'autorità 
competente per il controllo o dal gestore sotto la supervisione della stessa. 
4.3.1. Per gli analizzatori in situ che forniscono una misura indiretta le verifiche in campo coincidono con le operazioni di taratura indicate nel punto 4.2. 
4.3.2 Per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in situ con misura diretta e di tipo estrattivo, la verifica in campo consiste nella 
determinazione dell'indice di accuratezza relativo da effettuare come descritto nel punto 4.4. e con periodicità almeno annuale. 
4.4. La verifica di accuratezza di una misura si effettua confrontando le misure rilevate dal sistema in esame con le misure rilevate nello stesso punto o 
nella stessa zona di campionamento da un altro sistema di misura assunto come riferimento. L'accordo tra i due sistemi si valuta, effettuando almeno tre 
misure di confronto, tramite l'indice di accuratezza relativo (IAR). Tale indice si calcola, dopo aver determinato i valori assoluti (Xi) delle differenze delle 
concentrazioni misurate dai due sistemi nelle N prove effettuate, applicando la formula seguente: 
IAR = (uguale) 100*(asterisco) (1- M+Ic) 

Mr 

Dove: 
- M è la media aritmetica degli N valori xi 
- Mr è la media dei valori delle concentrazioni rilevate dal sistema di riferimento; 
- Ic è il valore assoluto dell'intervallo di confidenza calcolato per la media degli N valori xj ossia: 
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dove: 
- Nè il numero delle misure effettuate 
- S è la deviazione standard dei valori xj cioè: 


- tn è la variabile causale t di Student calcolata per un livello di fiducia del 95%(percento) e per n gradi di libertà pari a (N - 1). I valori di tn sono riportati 
nella tabella seguente in funzione di N: 


N tn 

3 4.303 
4 3.182 
5 2.776 
6 2.571 
7 2.447 
8 2.365 
9 2.306 
10 2.262 
11 2.229 
12 2.201 
13 2.179 
14 2.160 
15 2.145 
16 2.131 


La correttezza delle operazioni di misura è verificata se l'indice di accuratezza relativo delle due misure è superiore all'80%(percento). 

5. Elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati 

5.1. In fase di preelaborazione dei dati il valore medio orario deve essere invalidato se la disponibilità dei dati elementari è inferiore al 70%(percento). 
5.1.1. Salvo diversamente disposto dall'autorizzazione, i valori medi su periodi di osservazione diversi dall'ora sono calcolati, ai fini del confronto con i 
pertinenti valori limite, a partire dal valore medio orario. 

5.1.2. I valori medi orari calcolati sono utilizzabili nelle elaborazioni successive ai fini della verifica dei valori limite se, oltre ad essere validi relativamente 
alla disponibilità dei dati elementari, si riferiscono ad ore di normale funzionamento. Il sistema di acquisizione o elaborazione dei dati deve essere pertanto 
in grado di determinare automaticamente, durante il calcolo delle medie per periodi di osservazione superiori all'ora, la validità del valore medio orario. I 
valori di concentrazione devono essere riportati alle condizioni di riferimento e sono ritenuti validi se sono valide le misure, effettuate 
contemporaneamente, di tutte le grandezze necessarie alla determinazione di tali valori, fatto salvo quanto previsto dal punto 3.8.2. 

5.2. Salvo diversamente disposto nell'autorizzazione, i limiti alle emissioni si intendono riferiti alle concentrazioni mediate sui periodi temporali (medie 
mobili di 7 giorni, mensili, giornaliere ecc.) indicati, per le diverse tipologie di impianto, nel presente decreto. 

5.2.1. Qualora i valori limite di emissione si applichino alle concentrazioni medie giornaliere, allo scadere di ogni giorno devono essere calcolati ed 
archiviati i valori di concentrazione medi giornalieri secondo quanto indicato al punto 5.1.1. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie riferite al 
giorno sia inferiore al 70%(percento) il valore medio giornaliero è invalidato. In questi casi la verifica del rispetto del limite giornaliero deve essere 
effettuata con le procedure previste nel punto 5.5.1. Il valore medio giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento 
nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi si ritiene non significativo il valore medio giornaliero. Ove prescritto nell'autorizzazione o richiesto dall'autorità 
competente per il controllo, nel caso in cui l'autorizzazione stabilisca un valore limite di emissione riferito ad un periodo di osservazione inferiore al mese, 
allo scadere di ogni giorno devono essere registrati i casi in cui il valore medio giornaliero è risultato superiore al valore limite; tale superamento deve 
essere espresso come incremento percentuale rispetto al valore limite. 

5.2.2. Qualora i valori limite di emissione si applichino alle concentrazioni medie mobili di 7 giorni, allo scadere di ogni giorno devono essere calcolati ed 
archiviati i valori di concentrazione media degli ultimi sette giorni trascorsi (media mobile di sette giorni). Nel caso in cui la disponibilità delle medie 
orarie calcolate nei sette giorni sia inferiore al 70%(percento) il valore medio è invalidato. La media dei sette giorni non deve essere calcolata nel caso in 
cui le ore di normale funzionamento nei sette giorni sono inferiori a 42. In tali casi si ritiene non significativo il valore della media. 

5.2.3. Qualora i valori limite di emissione si applichino alle concentrazioni medie mensili, allo scadere di ogni mese civile devono essere calcolati ed 
archiviati il valore limite relativo al mese trascorso (nel caso di impianti multicombustibile) ed il valore medio di emissione relativo allo stesso periodo. Il 
valore medio mensile non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a 144. In tali casi si ritiene 
non significativo il valore medio mensile. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie nel mese, calcolata secondo quanto indicato al punto 5.5, sia 
inferiore all'80%(percento), il valore medio mensile calcolato automaticamente non deve essere considerato direttamente utilizzabile per la verifica del 
rispetto del valore limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite mensile deve essere effettuata ai sensi del punto 5.5.1. 

5.2.4. Fermo restando quanto stabilito al punto 5.3, per gli impianti di cui all'allegato I, parte IV, sezione 1, il mese, salvo diversa prescrizione 
autorizzativa, è inteso come una sequenza di 720 ore di normale funzionamento. Il valore medio mensile è la media aritmetica dei valori medi orari validi 
rilevati nel corso di ognuna delle sequenze consecutive di 720 ore considerate. 

5.2.5 I valori medi mensili calcolati ai sensi del punto 5.2.4. sono archiviati e, ove richiesto dall'autorità competente per il controllo, trasmessi alla stessa 
unitamente ai riferimenti di inizio e fine periodo del calcolo nonché al numero dei dati validi che concorrono al calcolo stesso. Nel caso in cui la 
disponibilità delle medie orarie valide nelle 720 ore considerate sia inferiore all'80%(percento), il valore medio mensile calcolato automaticamente non è 
considerato direttamente utilizzabile per la verifica del rispetto del valore limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite deve essere effettuata con le 
procedure previste nel punto 5.5.1. 
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5.3. Per i grandi impianti di combustione, di cui all'allegato II, parte I, paragrafo 3, relativamente agli inquinanti SO2 ed NOx e polveri, allo scadere di ogni 
mese civile sono calcolati ed archiviati i seguenti valori: 
- il valore limite di emissione relativo al mese trascorso, calcolato secondo quanto previsto nello stesso paragrafo; 
- il valore medio di emissione relativo allo stesso periodo. 
Fermo restando il calcolo delle medie di 48 ore per gli impianti di combustione anteriori al 1988 e anteriori al 2006 e salvo diversa disposizione 
autorizzativa o data dall'autorità competente per il controllo, il valore medio mensile non viene calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento 
nel mese civile siano inferiori a 240. In tali casi si ritiene non significativo il valore medio mensile. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie nel 
mese calcolate ai sensi del punto 5.5. sia inferiore all'80%(percento), il valore medio mensile calcolato automaticamente non è considerato direttamente 
utilizzabile per la verifica del rispetto del valore limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite mensile è effettuata ai sensi del punto 5.5.1. 
5.3.1 II calcolo delle medie di 48 ore si riferisce a sequenze consecutive di 48 ore di normale funzionamento. Ogni media è archiviata allo scadere del 
periodo a cui il calcolo si riferisce. Contestualmente deve essere calcolato, ai sensi dell'allegato II, parte I, paragrafo 3, e archiviato il valore limite relativo 
alle stesse 48 ore di normale funzionamento. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie nelle 48 ore considerate sia inferiore al 70%(percento) il 
valore medio non è considerato valido ai fini della verifica del rispetto del limite sulle medie di 48 ore. Allo scadere di ognuno dei periodi di calcolo si 
provvede ad aggiornare e archiviare l'elenco dei casi in cui le medie di 48 ore hanno superato il 110%(percento) del limite corrispondente ed il numero 
delle medie di 48 ore valide dall'inizio dell'anno. Nel calcolare le percentuali delle medie di 48 ore da sottoporre a verifica si fa riferimento alle medie di 48 
ore valide e si approssima il numero risultante per eccesso o per difetto al numero intero più vicino. 
5.4. Il gestore è tenuto a conservare e a mettere a disposizione dell'autorità competente per il controllo, per un periodo minimo di cinque anni, salvo diversa 
disposizione autorizzativa, i dati rilevati ed elaborati secondo quanto previsto ai punti 5.1, 5.2. e 5.3 utilizzando, per l'archiviazione, appositi formati 
predisposti dall'autorità competente per il controllo, sentito il gestore. Si riporta in appendice 4 un esempio di tale formato relativo ai grandi impianti di 
combustione. Per i medi impianti di combustione l’archiviazione dei dati è effettuata ai sensi del punto 5-bis.2. 
5.5. L'indice di disponibilità mensile delle medie orarie del singolo inquinante, si calcola nel seguente modo: 
Id =(uguale) 100*(asterisco) NS 

Onf 
dove: 
- Ns è il numero delle medie orarie valide registrate dal sistema di acquisizione. 
- Onf sono le ore di normale funzionamento dell'impianto nel mese. 
Il gestore è tenuto a riportare nella documentazione di cui al punto 5.4 le cause di indisponibilità dei dati. 
5.5.1. Qualora l'indice di cui al punto 5.5. sia inferiore all'80%(percento), la verifica del rispetto dei valori limite deve essere effettuata integrando i dati 
rilevati automaticamente con i dati e le informazioni raccolti in conformità a quanto indicato nei punti 2.5, 2.6 e 2.7. 
Appendice 1 
Schema esemplificativo dei registri relativi ai controlli discontinui di cui ai punti 2.5 e 2.7 
Ragione sociale i. sini ice 


Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n°(gradi) ............. del 
Sigla di Pool Origine Data del prelievo Portata (Nm3/h) Mogu gonna Concentrazione Fiasso dimazsa Valori limite 
di emissione (mg/Nm3) (g/h) 


mgNm3 g/h 


Appendice 2 

Schema esemplificativo del registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e 
straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo) (punto 2.8.) 

Ragione:sociale .....iusarinicanianzi ca 


Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. .......... n°(gradi) ............. del 


Tipologia impianto Motivo interruzione Data ed ora Data ed ora Durata della fermata 


Sigla emissioni ; - i ar n . kia ; 
8 di abbattimento dell'esercizio dell'interruzione del ripristino in ore 


Appendice 3 

Schema esemplificativo della tabella di riepilogo degli interventi di manutenzione periodica e straordinaria degli strumenti di misura (punto 3.2.) 
QUADERNO DI MANUTENZIONE 

Stabilimento ... 
Apprecchio N' 
Manutenzione periodica 

Tipo di manutenzione ...................... 
Ditta che esegue il lavoro 

Addetto alle prove 

Calendario degli interventi periodici 

Data Firma addetto Note 
Interventi straordinari 

Tipo di strumento 

Tipo di malfunzionamento 

Data 

Rilevata da 

Intervento N°(gradi) 

Eseguito da 

Data 

Esito 

Descrizione intervento 

Firma dell'addetto 
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Appendice 4 

Esempio di formato per l'archiviazione dei dati relativi ai grandi impianti di combustione (punto 5.4). 

Tabella dei dati giornalieri 

Dati di riferimento: 

- numero delle ore di normale funzionamento nelle 48 ore trascorse (dalle 24 del giorno corrente alle ore 0 del giorno precedente); 

- frazione della potenza media generata (elettrica o termica) con i diversi combustibili nel giorno e nelle 48 ore trascorse (proporzione in ragione del calore 
prodotto dai diversi combustibili); 

- tenore di ossigeno di riferimento nelle 48 ore trascorse; 

- tenore medio di ossigeno misurato nelle 48 ore trascorse; 

Dati per inquinante: 

- limiti applicabili nelle 48 ore; 

- concentrazione media nelle 48 ore trascorse; 

- numero delle medie orarie valide nelle 48 ore trascorse; 

Tabella dei dati mensili e di sintesi 

La tabella riporta i valori medi mensili di consuntivo e i dati di sintesi per i parametri da valutare su base annuale. 

Dati di riferimento: 

- numero delle ore di normale funzionamento nel mese; 

- tenore di ossigeno di riferimento (può essere variabile nel caso di impianti multicombustibile); 

- tenore medio di ossigeno misurato; 

- frazione della potenza generata (elettrica o termica) con i diversi combustibili nel mese. 

Dati per inquinante: 

- concentrazioni medie mensili rilevate; 

- numero delle medie orarie valide rilevate nel mese; 

- limiti applicabili nel mese; 

- numero delle 48 ore caratterizzate da media valida; 

- numero delle medie di 48 ore che nel mese hanno superato il 110%(percento) del limite corrispondente. 

Tabella dei dati annuali 

La tabella riporta il riepilogo di tutti i valori mensili consuntivati ed il consuntivo per inquinante dei dati da valutare su base annuale. 

Dati su base annuale: 

- numero delle ore di normale funzionamento nell'anno; 

- numero delle 48 ore caratterizzate da media valida ed il calcolo del 5%(percento) o del 3%(percento) di tale numero (cioè del complemento al 95 e al 
97%(percento)); 

- numero delle medie di 48 ore che nell'anno hanno superato il 110%(percento) del limite corrispondente. 

5-bis. Medi impianti di combustione 

5-bis.1. Ai medi impianti di combustione si applicano, in aggiunta alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5, le specifiche disposizioni del presente 
paragrafo. Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni si applicano, in luogo delle pertinenti disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, i 
punti 4 e 5 della sezione 8 della Parte II dell’allegato II alla Parte Quinta ed i valori limite di emissione si considerano rispettati se, nelle ore di normale 
funzionamento, durante un anno civile: 

- il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite di emissione, 

- nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite di emissione 0, in caso di impianti composti 
esclusivamente da caldaie alimentate a carbone, il 150 per cento dei pertinenti valori limite di emissione, 

- nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite di emissione. 

5-bis.2. Il gestore di stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione archivia e conserva, per ciascun medio impianto di combustione, sulla 
base dello schema previsto all’appendice 4-bis i dati previsti ai punti 2.7, 2.8 e 3.2, i dati di monitoraggio previsti al punto 5.4, le comunicazioni previste 
al punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter. 

5-bis.3. Le comunicazioni delle anomalie o dei guasti tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione e le comunicazioni delle non 
conformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, ai sensi dell’articolo 271, commi 14 e 20, sono effettuate secondo il formato stabilito 
dalla normativa regionale. 

5-bis.4. L’autorizzazione o, in caso di impianti di stabilimenti non soggetti ad autorizzazione, l’autorità competente per il controllo può disporre che i dati 
di monitoraggio e altri dati previsti al punto 5-bis.2 siano soggetti ad invio periodico, anche utilizzando, in caso di sistemi di monitoraggio in continuo, 
procedure di trasmissione basate su sistemi informatici automatici. 

5-bis.5. I dati previsti al punto 5-bis.2 e l’autorizzazione di cui agli articoli 269, 272 o 272-bis, sono messi senza ritardo a disposizione dell’autorità 
competente per il controllo che ne richieda l’acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. 
L'autorità competente per il controllo richiede l’acquisizione dei dati a fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi 
contenuti. 

5-bis.6. Per i medi impianti di combustione multicombustibili i valori limite di emissione sono misurati nei periodi di normale funzionamento dell’impianto 
in cui è utilizzato il combustibile o la miscela di combustibili che può determinare il livello più elevato di emissioni. 

5-bis.7. Il gestore assicura, nei modi previsti dall’autorizzazione, la misura delle sostanze per cui sono prescritti valori limite di emissione e, anche 
quando non sia prescritto un valore limite, la misura del monossido di carbonio. 

5-bis.8. Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni l’autorizzazione prescrive una verifica almeno annuale mediante misurazioni 
parallele, svolte con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorità competente, e disciplina le modalità per la comunicazione dei risultati della verifica 
all’autorità competente. 

5-bis.9. L’autorizzazione che prevede, per il monitoraggio di competenza del gestore, misure periodiche basate su metodi discontinui, ne prescrive 
l’esecuzione quantomeno annuale. 

5-bis.10. Le misure periodiche del punto 5-bis.9 si effettuano per la prima volta entro quattro mesi dalla più recente tra la data di messa in esercizio 
dell’impianto e quella di rilascio dell’autorizzazione o di perfezionamento della procedura di adesione alle autorizzazioni generali, relative agli 
stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione. 

5-bis.11. Il presente paragrafo si applica ai medi impianti di combustione esistenti a decorrere dalle date previste all’articolo 273-bis, comma 5. Fino a 
tali date continuano ad applicarsi le sole disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5. 

Appendice 4-bis 

Schema dei dati da archiviare în caso di medi impianti di combustione (punto 5-bis.2) 

- punti di emissione e origine delle relative emissioni; 
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- indice di disponibilità mensile delle medie orarie; 
- numero delle medie orarie valide durante il periodo di mediazione; 
- valore limite per ciascun inquinante; 
- concentrazioni medie rilevate per ciascun inquinante, con evidenza delle non conformità; 
- concentrazioni medie orarie di ciascun inquinante rilevate, con applicazione del tenore di ossigeno di riferimento, durante il periodo di mediazione e 
correlati valori medi su base oraria rilevati dei seguenti parametri di processo: 
- tenore di O2 libero, 
- tenore di vapore acqueo, 
- temperatura dell’emissione, 
- stato di impianto (produttività), 
- portata; 
- tipo e quantitativo di combustibili utilizzati; 
- tipo di impianto di abbattimento delle emissioni e prove del funzionamento effettivo e costante di tale impianto, inclusa la documentazione relativa ad 
ogni interruzione del normale funzionamento ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- dati relativi alle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 271, commi 14 e 20; 
- dati relativi agli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter.». 
Il testo dell’allegato IX alla Parte Quinta del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, così recita: 
«Allegato IX - Impianti termici civili 
Parte I 
Modulo di denuncia 
[Lo:sottosctitioniara ilaele 
in possesso dei requisiti di cui 
[ ] all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
[ ] all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, 
dichiaro: 
[ ] di aver installato un impianto termico civile avente le seguenti caratteristiche, presso .................. n 
[ ] di essere responsabile dell'esercizio e della manutenzione di un impianto termico civile avente le seguenti caratteristiche, presso 
1. Potenza termica nominale dell'impianto (MW): 
2. Combustibili utilizzati: 
3. Focolari: 
numero totale: 
potenza termica nominale di 
ogni singolo focolare (MW): 
4. Bruciatori e griglie mobili: 
numero totale: 
potenzialità e tipo del singolo 
dispositivo (MW): 
apparecchi accessori: 
5. Canali da fumo: 
sezione minima (m2): 
sviluppo complessivo 
(m): 
aperture di ispezione: 
6. Camini: 
sezioni minime (cm2): 
altezze delle bocche in 
relazione agli ostacoli e alle 
strutture circostanti: 
7. Durata del ciclo di vita dell'impianto: 
8. Manutenzioni ordinarie che devono essere effettuate per garantire il rispetto dei valori limite di emissione per l'intera durata del ciclo di vita 
dell'impianto: 
9. Manutenzioni straordinarie che devono essere effettuate per garantire il rispetto dei valori limite di emissione per l'intera durata del ciclo di vita 
dell'impianto: 
10. Varie: 
Dichiaro che tale impianto è conforme ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione e limitazione dell'inquinamento atmosferico 
ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione previsti da tale legislazione per tutto il relativo ciclo di vita, ove siano effettuate le manutenzioni 
necessarie. 
asia 


Parte II 

Requisiti tecnici e costruttivi 

1. Definizioni 

1.1. Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni: 

a) bocca del camino: sezione terminale retta del camino. 

b) bruciatore: dispositivo che consente di bruciare combustibili liquidi, gassosi o solidi macinati, previo mescolamento con aria comburente. 
c) camera di calma: dispositivo atto a separare dai fumi, essenzialmente per effetto della forza di gravità, le particelle in essi contenute. 

d) camini: porzioni ascendenti dei canali da fumo atte a determinare un tiraggio naturale nei focolari ed a scaricare i prodotti della combustione 
nell'atmosfera. 

e) canali da fumo: insieme delle canalizzazioni attraversate dai fumi prodotti dalla combustione. 

f) ciclone: dispositivo atto a separare dai fumi, per effetto della forza centrifuga, le particelle in essi contenute. 
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g) griglia: dispositivo statico o mobile che consente di bruciare combustibili solidi nei focolari, assicurandone il contatto con l'aria comburente, e lo scarico 
delle ceneri. 

h) impianto termico automatico: impianto termico nel o nei focolari del quale l'accensione, lo spegnimento o la regolazione della fiamma possa 
normalmente avvenire anche senza interventi manuali. 

i) mitria o comignolo: dispositivo posto alla bocca del camino atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione nell'atmosfera. 

1) registro: dispositivo inserito in una sezione dei canali da fumo che consente di regolare il tiraggio. 

m) sezione dei canali da fumo: area della sezione retta minima dei canali da fumo. 

n) tiraggio: movimentazione degli effluenti gassosi prodotti da una camera di combustione. 

o) tiraggio forzato: tiraggio attivato per effetto di un dispositivo meccanico attivo, inserito sul percorso dell'aria o degli effluenti gassosi. 

p) tiraggio naturale: tiraggio determinato da un camino unicamente per effetto della differenza di densità esistente tra gli effluenti gassosi e l'aria 
atmosferica circostante. 

q) velocità dei fumi: velocità che si riscontra in un punto di una determinata sezione retta dei canali da fumo. 

r) viscosità: la proprietà dei fluidi di opporsi al moto relativo delle loro particelle. 

2. Caratteristiche dei camini. 

2.1. Ogni impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia deve disporre di uno o più camini tali da assicurare una 
adeguata dispersione in atmosfera dei prodotti della combustione. 

2.2. Ogni camino deve avere, al di sotto dell'imbocco del primo canale da fumo, una camera di raccolta di materiali solidi ed eventuali condense, di altezza 
sufficiente a garantire una completa rimozione dei materiali accumulati e l'ispezione dei canali. Tale camera deve essere dotata di un'apertura munita di 
sportello di chiusura a tenuta d'aria realizzato in materiale incombustibile. 

2.3.I camini devono garantire la tenuta dei prodotti della combustione e devono essere impermeabili e termicamente isolati. I materiali utilizzati per 
realizzare i camini devono essere adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed all'azione dei prodotti della combustione e 
delle loro eventuali condense. In particolare tali materiali devono essere resistenti alla corrosione. La sezione interna dei camini deve essere di forma 
circolare, quadrata o rettangolare con rapporto tra i lati non superiore a 1,5. 

2.41 camini che passano entro locali abitati o sono incorporati nell'involucro edilizio devono essere dimensionati in modo tale da evitare sovrappressioni, 
durante l'esercizio. 

2.5. L'afflusso di aria nei focolari e l'emissione degli effluenti gassosi possono essere attivati dal tiraggio naturale dei camini o da mezzi meccanici. 

2.6. Più generatori di calore possono essere collegati allo stesso camino soltanto se fanno parte dello stesso impianto termico; in questo caso i generatori di 
calore dovranno immettere in collettori dotati, ove necessario, ciascuno di propria serranda di intercettazione, distinta dalla valvola di regolazione del 
tiraggio. Camino e collettore dovranno essere dimensionati secondo la regola dell'arte. 

2.7. Gli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto 
devono essere dotati di camini realizzati con prodotti idonei all'uso in conformità ai seguenti requisiti: 

- essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilità, in conformità alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di 
classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione; 

- avere andamento verticale e il più breve e diretto possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco; 

- essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro lunghezza; 

- avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza; 

- garantire che siano evitati fenomeni di condensa con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti 
previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione 
a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071; 

- essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d'aria o isolanti idonei, da materiali combustibili o facilmente infiammabili; 

- avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20 mm, se di sezione quadrata o rettangolare; 

- avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa tecnica vigente (norme UNI e norme CEN). 
Resta salvo quanto stabilito ai punti 2.9 e 2.10. 

2.8. Le bocche possono terminare comignoli di sezione utile d'uscita non inferiore al doppio della sezione del camino, conformati in modo da non 
ostacolare il tiraggio e favorire la dispersione dei fumi nell'atmosfera. 

2.9. Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e 
da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un 
metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. 

2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo 
superiore dell'apertura più alta. Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 
90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas. 

2.11. La parete interna del camino deve risultare per tutto il suo sviluppo, ad eccezione del tronco terminale emergente dalla copertura degli edifici, sempre 
distaccata dalle murature circostanti e deve essere circondata da una controcanna continua formante intercapedine per consentire la normale dilatazione 
termica. Sono ammessi nell'intercapedine elementi distanziatori o di fissaggio necessari per la stabilità del camino. 

2.12. AI fine di agevolare analisi e campionamenti devono essere predisposti alla base del camino due fori allineati sull'asse del camino con relativa 
chiusura a tenuta. In caso di impianti con potenza termica nominale superiore a 580 kW, due identici fori devono essere predisposti anche alla sommità dei 
camini in posizione accessibile per le verifiche; la distanza di tali fori dalla bocca non deve essere inferiore a cinque volte il diametro medio della sezione 
del camino, e comunque ad 1,50 m. In ogni caso i fori devono avere un diametro idoneo a garantire l'effettiva realizzazione di analisi e campionamenti. 
2.13. 1 fori di cui al punto 2.12. devono trovarsi in un tratto rettilineo del camino e a distanza non inferiore a cinque volte la dimensione minima della 
sezione retta interna da qualunque cambiamento di direzione o di sezione. Qualora esistano impossibilità tecniche di praticare i fori alla base del camino 
alla distanza stabilita, questi possono essere praticati alla sommità del camino con distanza minima dalla bocca di m 1,5 in posizione accessibile per le 
verifiche. 

3. Canali da fumo. 

3.1.I canali da fumo degli impianti termici devono avere in ogni loro tratto un andamento suborizzontale ascendente con pendenza non inferiore al 
5%(percento). I canali da fumo al servizio di impianti di potenzialità uguale o superiore a 1.000.000 di kcal/h possono avere pendenza non inferiore al 2 
per cento. 

3.2. La sezione dei canali da fumo deve essere, in ogni punto del loro percorso, sempre non superiore del 30%(percento) alla sezione del camino e non 
inferiore alla sezione del camino stesso. 

3.3. Per quanto riguarda la forma, le variazioni ed i raccordi delle sezioni dei canali da fumo e le loro pareti interne devono essere osservate le medesime 
norme prescritte per i camini. 
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3.4.I canali da fumo devono essere costituiti con strutture e materiali aventi le medesime caratteristiche stabilite per i camini. Le presenti disposizioni non 
si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 
maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla 
norma UNI 11071. 

3.5.I canali da fumo devono avere per tutto il loro sviluppo un efficace e duraturo rivestimento coibente tale che la temperatura delle superfici esterne non 
sia in nessun punto mai superiore a 50 °(gradi)C. È ammesso che il rivestimento coibente venga omesso in corrispondenza dei giunti di dilatazione e degli 
sportelli d'ispezione dei canali da fumo nonché dei raccordi metallici con gli apparecchi di cui fanno parte i focolari. 

3.6.I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi di cui fanno parte i focolari devono essere rimovibili con facilità e dovranno avere spessore non 
inferiore ad 1/100 del loro diametro medio, nel caso di materiali ferrosi comuni, e spessore adeguato, nel caso di altri metalli. 

3.7. Sulle pareti dei canali da fumo devono essere predisposte aperture per facili ispezioni e pulizie ad intervalli non superiori a 10 metri ed una ad ogni 
testata di tratto rettilineo. Le aperture dovranno essere munite di sportelli di chiusura a tenuta d'aria, formati con doppia parete metallica. 

3.8. Nei canali da fumo dovrà essere inserito un registro qualora gli apparecchi di cui fanno parte i focolari non possiedano propri dispositivi per la 
regolazione del tiraggio. 

3.9. AI fine di consentire con facilità rilevamenti e prelevamenti di campioni, devono essere predisposti sulle pareti dei canali da fumo due fori, uno del 
diametro di mm S0 ed uno del diametro di mm 80, con relative chiusure metalliche, in vicinanza del raccordo con ciascun apparecchio di cui fa parte un 
focolare. 

3.10. La posizione dei fori rispetto alla sezione ed alle curve o raccordi dei canali deve rispondere alle stesse prescrizioni date per i fori praticati sui camini. 
4. Dispositivi accessori. 

4.1. È vietato l'uso di qualunque apparecchio od impianto di trattamento dei fumi funzionante secondo ciclo ad umido che comporti lo scarico, anche 
parziale delle sostanze derivanti dal processo adottato, nelle fognature pubbliche o nei corsi di acqua. 

4.2. Gli eventuali dispositivi di trattamento possono essere inseriti in qualunque punto del percorso dei fumi purché l'ubicazione ne consenta la facile 
accessibilità da parte del personale addetto alla conduzione degli impianti ed a quello preposto alla loro sorveglianza. 

4.3. L'adozione dei dispositivi di cui sopra non esime dalla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento. 

4.4. Gli eventuali dispositivi di trattamento, per quanto concerne le altezze di sbocco, le distanze, le strutture, i materiali e le pareti interne, devono 
rispondere alle medesime norme stabilite per i camini. 

4.5. Il materiale che si raccoglie nei dispositivi suddetti deve essere periodicamente rimosso e smaltito secondo la normativa vigente in materia di rifiuti. 
4.6. Tutte le operazioni di manutenzione e di pulizia devono potersi effettuare in modo tale da evitare qualsiasi accidentale dispersione del materiale 
raccolto. 

5. Apparecchi indicatori. 

5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti termici devono essere dotati di 
due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del 
camino, per ciascun focolare di potenzialità superiore ad 1,16 MW. 

5.2.1 dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti termici aventi potenzialità superiore a 5,8 MW, anche se costituiti da un solo focolare, 
devono essere riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura 
agevole da parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico. 

5.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono essere tarati. 

Parte III 

Valori di emissione 

Sezione 1 

Valori limite per gli impianti che utilizzano i combustibili diversi da biomasse e da biogas 

1. Gli impianti termici civili che utilizzano i combustibili previsti all'allegato X diversi da biomasse e biogas devono rispettare, nelle condizioni di 
esercizio più gravose, i seguenti valori limite, riferiti ad un'ora di funzionamento, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il tenore volumetrico di 
ossigeno nell’effluente gassoso anidro è pari al 3% per i combustibili liquidi e gassosi e pari al 6% per i combustibili solidi. I valori limite sono riferiti al 
volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali. 

- per gli impianti termici civili di potenza termica nominale pari o superiore al valore di soglia e inferiore a 1 MW e per i medi impianti termici civili di 
cui all’eccezione prevista all’articolo 283, comma 1, lettera d-bis), si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50 mg/Nm3. 

- per i medi impianti termici civili di cui all’articolo 284, comma 2-ter, si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50 mg/Nm3 e, dalla data 
prevista dall’articolo 286, comma 1-bis, i valori limite di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo previsti dall’allegato I alla parte quinta del presente 
decreto per l’adeguamento dei medi impianti di combustione esistenti di potenza termica inferiore a 3 MW. 

- per i medi impianti termici civili di cui all’articolo 284, comma 2-bis, si applicano i valori limite di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo previsti 
dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per i medi impianti di combustione nuovi di potenza termica inferiore a 3 MW. 

2. I controlli annuali dei valori di emissione di cui all’articolo 286, comma 2, e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4, non sono richiesti se 
l’impianto utilizza i combustibili di cui all’allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), e), d), e) o i), e se sono regolarmente eseguite le 
operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. È fatto 
salvo quanto previsto dai punti 3 e 4. 

3. Per i medi impianti termici civili il controllo di cui all'articolo 286, comma 2, è effettuato con frequenza triennale se l’impianto utilizza i combustibili di 
cui all’allegato X, Parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e), i), e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal 
decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 

4. Per i medi impianti termici civili di cui all’articolo 284, comma 2-ter, si applica, fino al 31 dicembre 2028, quanto previsto dal punto 2 e, 
successivamente, quanto previsto dal punto 3. Un controllo è in tutti i casi effettuato entro quattro mesi dalla registrazione di cui all’articolo 284, comma 
2-quater. 

Sezione 2 

Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse 

1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui all’allegato X devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un’ora di 
funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. I valori limite sono riferiti al 
volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali. 

Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide (valori da rispettare prima della data prevista 
dall’articolo 286, comma 1-bis) e impianti termici civili di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse solide. Valori riferiti ad un tenore di 
ossigeno nell’effluente gassoso del 11%. 
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Potenza termica nominale MW >0,15 + <1 
polveri [1] 100 mg/Nm' 
monossido di carbonio (CO) 350 mg/Nm 
ossidi di azoto (NO2) 500 mg/Nm' 
ossidi di zolfo (SO2) 200 mg/Nm? 


[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri di 200 mg/NmÈ. 


Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide. Valori da rispettare entro la data prevista 
dall’articolo 286, comma 1bis. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 6%. 


Potenza termica nominale MW >0,15+>3 
polveri [1] 50 mg/Nm' 
monossido di carbonio (CO) 525 mg/Nm 
ossidi di azoto (NO2) 650 mg/Nm? 
ossidi di zolfo (SO2) [2] 200 mg/Nm' 


[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri di 200 mg/Nm3. 
[2] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna. 


Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide. Valori riferiti ad un 
tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 6%. 


Potenza termica nominale MW >0,15+>3 
polveri [1] 50 mg/Nm 
monossido di carbonio (CO) 525 mg/Nm 
ossidi di azoto (NO2) 500 mg/Nm' 
ossidi di zolfo (SO2) [2] 200 mg/Nm' 


[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri di 200 mg/Nm3. 
[2] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna. 


Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse liquide. Valori da rispettare entro la data prevista 
dall’articolo 286, comma 1-bis. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. 


Potenza termica nominale MW >1+>3 
polveri 50 mg/Nm' 
monossido di carbonio (CO) 
ossidi di azoto (NO2) 650 mg/Nm' 
ossidi di zolfo (SO2) 350 mg/Nm 


Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse liquide. 


Potenza termica nominale MW >] +>3 
polveri 50 mg/Nm 
monossido di carbonio (CO) 
ossidi di azoto (NO2) 300 mg/Nm' 
ossidi di zolfo (SO2) 350 mg/Nm' 


Sezione 3 

Valori limite per gli impianti che utilizzano biogas 

1. Gli impianti che utilizzano biogas di cui all’allegato X devono rispettare i valori limite di emissione indicati nei punti seguenti, espressi in mg/Nm3 e 
riferiti ad un’ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. I valori limite 
sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali. 

Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biogas (valori da rispettare prima della data prevista dall’articolo 
286, comma 1-bis) e impianti termici civili di potenza termica pari o superiore al valore di soglia e inferiore a 1 MW alimentati a biogas. Il tenore di 
ossigeno di riferimento è pari al 15% in volume nell’effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas 
e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione. 


Motori Turbine a gas Altri impianti 
a combustione interna di combustione 
carbonio organico totale (COT) 55 mg/Nm' - 30 mg/Nm' 
monossido di carbonio (CO) 800 mg/Nm' 100 mg/Nm' 150 mg/NmÈ 
ossidi di azoto (NO2) 500 mg/Nm' 150 mg/Nm' 300 mg/Nm? 
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 10 mg/Nm' 5 mg/Nm' 30 mg/NmÈ 
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Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biogas. Valori da rispettare entro la data prevista dall'articolo 
286, comma 1bis. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 15% in volume nell’effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari 


al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione. 


Motori Turbine a gas Altri impianti 

a combustione interna di combustione 
carbonio organico totale (COT) 55 mg/Nm} 30 mg/Nm} 
monossido di carbonio (CO) 300 mg/NmÈ 100 mg/Nm} 150 mg/Nm 
ossidi di azoto (NO2) 190 mg/Nm? 200 mg/Nm [1] 250 mg/Nm' 
ossidi di zolfo (SO2) 60 mg/Nm? 60 mg/Nm} 200 mg/Nm? 
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 4 mg/NmÈ 5 mg/NmÈ 30 mg/Nm} 


[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 


Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biogas. Il tenore di ossigeno di riferimento 
è pari al 5% in volume nell’effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di 


altri impianti di combustione. 


Motori Turbine a gas Altri impianti 

a combustione interna di combustione 
carbonio organico totale (COT) 60 mg/Nm' - 30 mg/Nm} 
monossido di carbonio (CO) 300 mg/NmÈ 100 mg/Nm} 150 mg/Nm 
ossidi di azoto (NO2) 190 mg/Nm} 60 mg/Nmî [1] 200 mg/NmÈ 
ossidi di zolfo (SO2) 40 mg/Nm} 40 mg/Nm' 100 mg/Nm? 
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 4 mg/NmÈ 5 mg/Nm' 30 mg/Nm} 


[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%. 


Sezione 4 

Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni 

1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dalle sezioni precedenti si applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme 
tecniche e nei relativi aggiornamenti: 

- UNI EN 13284-1; 

- UNI EN 14792:2017; 

- UNI EN 15058:2017; 

- UNI 10393; 

- UNI EN 12619; 

- UNI EN 1911-1,2,3. 

2. Per la determinazione delle concentrazioni delle polveri, le norme tecniche di cui al punto 1 non si applicano nelle parti relative ai punti di prelievo. 
3. Per la determinazione delle concentrazioni di ossidi di azoto, monossido di carbonio, ossidi di zolfo e carbonio organico totale, è consentito anche 
l'utilizzo di strumenti di misura di tipo elettrochimico. 

4. Per gli impianti di cui alla sezione II o alla sezione II, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati i metodi 
in uso ai sensi della normativa previgente.». 


Note all'art. 5: 


Per il testo degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 si veda nelle note all’articolo 1. 
Il testo dell’articolo 20 del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, così recita: 


«Art. 20 (Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente). — 1. È istituito, presso il Ministero 
dell’ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell’ Unio- 
ne delle province italiane (UPI) e dell’ Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell’ISPRA, 
dell’ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all’applicazione del presente decreto, e, su indicazione del 
Ministero della salute, rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, 
rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l’indizione di riunioni perio- 
diche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. 


2.Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione 
ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all’applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire 
un’attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. Il Coordinamento 
assicura inoltre un esame congiunto e l’elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vi- 
gente in materia di emissioni in atmosfera. 


3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non è dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro 
tipo di emolumento per tale partecipazione.» 


Per il testo dell’allegato I, parte Il e parte II, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all’art. 3. 
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DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2017, n. 184. 


Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste in materia di coordinamento e di 
raccordo tra la finanza statale e regionale. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 


Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che 
approva lo Statuto speciale della Regione Valle d° Aosta/ 
Vallée d’Aoste; 


Visto l’articolo 48-bîs dello Statuto speciale, introdot- 
to dall’articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 
1993, n. 2; 


Vista la proposta della Commissione paritetica, appro- 
vata nella riunione del 23 giugno 2017; 


Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste, espresso nella seduta del 14 lu- 
glio 2017; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot- 
tata nella riunione del 15 settembre 2017; 


Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle fi- 
nanze e dell’interno; 


EMANA 
il seguente decreto legislativo: 


Art. 1. 
Finalità 


1. Il presente decreto dispone norme in materia di coor- 
dinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale. 
Esso è adottato in considerazione del disposto degli arti- 
coli 44, 117 commi 2 e 3 e 119 della Costituzione, degli 
articoli 12, 14, 50 comma 5, e SI dello Statuto speciale 
della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nonché dell’artico- 
lo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE), tenendo presenti gli svantaggi strutturali perma- 
nenti propri del territorio montano, la particolare dimen- 
sione della finanza regionale rispetto alla finanza pubblica 
complessiva e le funzioni che la Regione effettivamente 
esercita, con particolare riguardo a quelle in materia di 
finanza locale, e agli oneri da essa sostenuti nell’assolvi- 
mento delle funzioni proprie, trasferite e delegate. 


Art. 2. 


Istituzione dei tributi e autonomia 
nella determinazione delle aliquote 


1. Nel rispetto delle norme dell’Unione europea, la 
Regione Valle d’ Aosta/Vallée d’Aoste può, con propria 
legge, nelle materie rientranti nella potestà legislativa ad 
essa spettante e in armonia con 1 principi del sistema tri- 
butario dello Stato, istituire tributi propri con riguardo ai 
presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione. 

2. La Regione Valle d’ Aosta/Vallée d’Aoste, relativa- 
mente ai tributi erariali per i quali la legislazione statale ne 
prevede la possibilità e il cui gettito sia ad essa interamen- 
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te devoluto, può modificare aliquote e prevedere esenzio- 
ni, detrazioni nonché deduzioni, entro il limite massimo 
dell’imposizione stabilita dalla normativa statale. 


3. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui 
al precedente comma sono esclusivamente a carico del 
bilancio regionale e non comportano alcuna forma di 
compensazione. 


Art. 3. 


Tributi locali 


1. Nell’esercizio della propria competenza in materia 
di finanza locale e negli ambiti di propria competenza, la 
Regione può istituire nuovi tributi locali. 


2. La legge regionale, nel rispetto dei principi fonda- 
mentali dell’ordinamento tributario statale, disciplina cri- 
teri, modalità e limiti di applicazione nel proprio territorio 
di tutti i tributi locali istituiti con legge statale, anche in 
deroga alla medesima legge in relazione alle peculiarità 
territoriali ed ai contesti economici-sociali di riferimento, 
definendone le modalità di riscossione e con facoltà di 
consentire agli enti locali, nell’esercizio della loro auto- 
nomia, di modificarne le aliquote e di introdurre esenzio- 
ni, detrazioni e deduzioni. 


Art. 4. 


Tributi relativi all’agricoltura montana 
e alla proprietà e gestioni collettive 


1. Ai fini del rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale e in considerazione degli svantaggi 
naturali e demografici dei comuni montani, la Regione 
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nel rispetto delle esigenze 
di coordinamento della finanza pubblica, con riferimento 
ai tributi erariali devoluti, può prevedere esenzioni, detra- 
zioni e deduzioni anche totali in materia di tasse e tributi 
relativi all’agricoltura e alle attività di trasformazione dei 
prodotti della stessa, a favore anche delle consorterie e 
delle altre forme di proprietà o gestione collettiva operan- 
ti nel settore agro silvo pastorale. 


2. Gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei 
piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario 
promossi dalla Regione e dagli enti locali della stessa o 
attuati da soggetti di rilevanza pubblicistica operanti nella 
stessa, sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, ca- 
tastale e di bollo. 


Art. 5. 


Ulteriori tributi regionali 


1. Sono trasformati in tributi regionali propri, con fa- 
coltà per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nel 
rispetto delle esigenze di coordinamento della finanza 
pubblica, di sopprimerli o di non istituirli, la tassa per 
l’abilitazione all’esercizio professionale, l'imposta regio- 
nale sulle concessioni statali per l'occupazione e l’uso dei 
beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l’occupa- 
zione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle 
concessioni regionali e l’imposta sulle emissioni sonore 
degli aeromobili. 
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2. La competenza a disciplinare la tassa automobilisti- 
ca regionale è trasferita alla Regione Valle d’ Aosta/Vallée 
d’Aoste, entro i limiti massimi di manovrabilità previsti 
dalla legislazione statale. 


3. Tutti i tributi riconosciuti alle regioni e alle provin- 
ce in ordine ai quali non sia diversamente disposto dalle 
vigenti norme d’attuazione costituiscono ad ogni effetto 
tributi propri derivati della Regione Valle d’ Aosta/Vallée 
d’Aoste. Resta ferma ogni altra disposizione in materia 
dell’ordinamento finanziario regionale. 


Art. 6. 


Disposizioni relative all’ordinamento 
finanziario della Regione 


1. Gli effetti per l’ordinamento finanziario della Regio- 
ne delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 525, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono modificabili esclu- 
sivamente secondo la procedura prevista dall’articolo 48- 
bis dello Statuto speciale per la Valle d’ Aosta, di cui alla 
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. 


Art. 7. 


Norma sulla neutralità finanziaria 


1. Qualora siano istituite nel territorio nazionale nuo- 
ve forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale 
di tributi vigenti, sono adottate, con le modalità previste 
dallo Statuto speciale ai sensi dell’articolo 48-bîs, le mi- 
sure atte ad assicurare la neutralità finanziaria delle pre- 
dette normative nei confronti della Regione e dei suoi enti 
locali. 


Art. 8. 


Abrogazioni 


1. È abrogato l’art. 9 del decreto legislativo 3 febbraio 
2011, n. 12. 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 20 novembre 2017 


MATTARELLA 


GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 


Papoan, Ministro dell’eco- 
nomia e delle finanze 


MinnTI, Ministro dell’interno 


Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 
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NOTE 


AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra- 
zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio- 
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi- 
ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 


Note alle premesse: 


— L’art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 


— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale 
per la Valle d'Aosta), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 
10 marzo 1948. 


— Il testo dell’art. 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d’ Ao- 
sta, introdotto dall’art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, 
n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993, 
è il seguente: 

«Art. 48-bis. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più 
decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente sta- 
tuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l’or- 
dinamento della regione Valle d’Aosta, tenendo conto delle particolari 
condizioni di autonomia attribuita alla regione. 


Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commis- 
sione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre 
dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d’Aosta e sono 
sottoposti al parere del consiglio stesso.». 


Note all’art. 1: 


— Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 44, 117 e 119 
della Costituzione: 


«Art. 44 — AI fine di conseguire il razionale sfruttamento del 
suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vin- 
coli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secon- 
do le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle 
terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità pro- 
duttive; aiuta la piccola e la media proprietà. 


La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.» 


«Art. 117 — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dal- 
le Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 


Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 


a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti 
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica 
dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; 


b) immigrazione; 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni 
ed esplosivi; 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela del- 
la concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello 
Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse 
finanziarie; 

/) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; 
elezione del Parlamento europeo; 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali; 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia am- 
ministrativa locale; 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 

1) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e pena- 
le; giustizia amministrativa; 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni con- 
cernenti 1 diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale; 

n) norme generali sull’istruzione; 

o) previdenza sociale; 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fonda- 
mentali di Comuni, Province e Città metropolitane; 
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q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi 
internazionale; 


r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento in- 
formativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, 
regionale e locale; opere dell’ingegno; 


s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 


Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rap- 
porti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio 
con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autono- 
mia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della 
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica 
e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; 
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del ter- 
ritorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; 
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione 
nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordi- 
namento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione 
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività 
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere 
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle 
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legisla- 
tiva, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata 
alla legislazione dello Stato. 


Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni ma- 
teria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 


Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle 
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla for- 
mazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e 
all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione euro- 
pea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, 
che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di 
inadempienza. 


La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legisla- 
zione esclusiva, salva delega alle Regioni. 


La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I 
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamen- 
tare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento 
delle funzioni loro attribuite. 


Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena 
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed econo- 
mica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche 
elettive. 


La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni 
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazio- 
ne di organi comuni. 


._ Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accor- 
di con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e 
con le forme disciplinati da leggi dello Stato.» 


«Art. 119 — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto 
dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osser- 
vanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento 
dell’Unione europea. 


I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno 
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in 
armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipa- 
zioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. 


La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli 
di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. 


Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consen- 
tono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di 
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. 


Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarie- 
tà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire 
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi 
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse 
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comu- 
ni, Province, Città metropolitane e Regioni. 


I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno 
un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determi- 
nati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo 
per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di 
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di 
ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E esclusa ogni 
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.) 
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— Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 12, 14, 50 e 51 
dello Statuto speciale della Valle d’ Aosta: 


«Art. 12. — Oltre il Du delle entrate proprie della Valle, sarà 
dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quo- 
ta dei tributi erariali. 


La Valle può istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i 
principi dell'ordinamento tributario vigente. 


Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzio- 
ni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi 
speciali. 


Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone 
annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a 
scopo idroelettrico.) 


«Art. 14. — Il territorio della Valle d’ Aosta è posto fuori della 
linea doganale e costituisce zona franca. 


Le modalità d’attuazione della zona franca saranno concordate con 
la Regione e stabilite con legge dello Stato.» 


«Art. 50. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica 
il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. 


L’iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della 
Valle. 


I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa gover- 
nativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al 
Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. 


Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sotto- 
poste a referendum nazionale. 


Entro due anni dall’elezione del Consiglio della Valle, con legge 
dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica 
degli artt. 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione.» 


«Art. 51. — Nelle materie attribuite alla competenza della Re- 
gione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, 
si applicano le leggi dello Stato.» 


— Si riporta di seguito il testo vigente dell’articolo 174 del Trat- 
tato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), pubblicato nella 
G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115: 


«Art. 174 — (ex articolo 158 del TCE). Per promuovere uno svi- 
luppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa sviluppa e prosegue 
la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione 
economica, sociale e territoriale. 


In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di svi- 
luppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. 


Tra le regioni interessate, un’attenzione particolare è rivolta alle 
zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regio- 
ni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, 
quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e 
le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.» 


Note all’art. 6: 


— Il testo vigente dell’art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- 
riennale dello Stato - legge di stabilità 2015), pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O., è il seguente: 


«525. A decorrere dall’anno 2015, a compensazione della per- 
dita di gettito subita dalla regione Valle d’Aosta nella determinazione 
dell’accisa di cui all’articolo 4, comma 1, lettere 4) e b), della legge 
26 novembre 1981, n. 690, è corrisposto alla stessa regione un trasferi- 
mento di importo pari a 70 milioni di euro annui.)). 


— Il testo vigente dell’articolo 48-bis dello Statuto speciale per la 
Valle d’Aosta è integralmente riportato nelle note alle premesse. 


Note all’art. 7: 


— Il testo vigente dell’articolo 48-bis dello Statuto speciale per la 
Valle d’Aosta è integralmente riportato nelle note alle premesse. 


Note all'art. 8: 
— Il testo dell’articolo 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, 


n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48, è 
abrogato per effetto del presente decreto legislativo. 
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 


DECRETO 7 novembre 2017. 


Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo 
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma 
nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014- 
2020, di cui al regolamento UE n. 516/2014, annualità 2017. 
(Decreto n. 24/2017). 


L’ISPETTORE GENERALE CAPO 
PER I RAPPORTI FINANZIARI 
CON L’UNIONE EUROPEA 


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen- 
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di- 
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifica- 
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987; 


Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con- 
cernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri- 
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 


Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni- 
ca e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministra- 
zioni competenti per materia; 


Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, con- 
cernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra- 
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro- 
grammazione economica la determinazione, d’intesa con 
le Amministrazioni competenti, della quota nazionale 
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi- 
nanziate dall’ Unione europea; 


Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter- 
venti di politica comunitaria, che ha istituito un apposito 
Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato — I.G.R.U.E.; 


Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, con- 
cernente direttive generali per l’intervento del Fondo di 
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di 
cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro- 
getti e azioni in regime di cofinanziamento con l’Unione 
europea; 

Visto il comma 244 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 
che prevede che il recupero, nei confronti delle Ammini- 
strazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, 
delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rota- 
zione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere 


effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche 
mediante compensazione con altri importi spettanti alle 
medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stes- 
so che per altri interventi, a carico delle disponibilità del 
predetto Fondo di rotazione; 


Visto il comma 245 dell’art. 1 della predetta legge 
n. 147/2013 circa il monitoraggio degli interventi cofì- 
nanziati dall'Unione europea e degli interventi comple- 
mentari previsti nell’ambito dell’ Accordo di partenariato 
finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 apri- 
le 1987, n. 183; 


Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce 
il Fondo asilo, migrazione e integrazione, che modifica la 
decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le de- 
cisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del 
Consiglio; 

Visto il regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposi- 
zioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione 
e sullo strumento di sostegno finanziario per la coopera- 
zione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità 
e la gestione delle crisi; 


Vista la decisione della Commissione europea C (2015) 
5343 del 3 agosto 2015 che approva il Programma nazio- 
nale dell’Italia per il sostegno nell’ambito del predetto 
Fondo relativamente al periodo dal 2014 al 2020; 


Vista la decisione della Commissione europea C 
(2017) 5587 del 14 agosto 2017 che, tenendo conto del 
contributo aggiuntivo dell’Unione di euro 33.734.323,00 
modifica, da ultimo, la suddetta decisione C (2015) 5343; 


Considerato che il nuovo piano finanziario del Pro- 
gramma nazionale di cui alla citata decisione C (2017) 
5587 prevede per l’anno 2017 contributi europei ammon- 
tanti ad euro 84.694.900,00 e che pertanto occorre assicu- 
rare il corrispondente cofinanziamento nazionale pubbli- 
co di pari importo; 

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipar- 
timento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 20 ottobre 2017: 


Decreta: 


1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’an- 
no 2017 del Programma nazionale del Fondo asilo, mi- 
grazione e integrazione 2014-2020, a titolarità del Mini- 
stero dell’interno, è pari ad euro 84.694.900,00. 


2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, 
previa richiesta inoltrata dal predetto Ministero dell’in- 
terno, in coerenza con le procedure di pagamento previste 
per le corrispondenti risorse comunitarie. 


3. Il Ministero medesimo effettua i controlli di compe- 
tenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali 
siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformi- 
tà alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 
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4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risor- 
se comunitarie alla Commissione europea, il Ministero si 
attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corri- 
spondente quota nazionale già erogata. 


5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della 
spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero ti- 
tolare dell’intervento comunica i relativi dati al sistema di 
monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 245, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito 
protocollo di colloquio telematico. 


6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 7 novembre 2017 


L’Ispettore generale capo: pi Nuzzo 


Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1535 


17A08447 


DECRETO 7 novembre 2017. 


Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo 
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma 
nazionale del Fondo sicurezza interna 2014-2020, di cui ai 
regolamenti (UE) n. 513/2014 e n. 515/2014, annualità 2017. 
(Decreto n. 25/2017). 


L’ISPETTORE GENERALE CAPO 
PER I RAPPORTI FINANZIARI 
CON L’ UNIONE EUROPEA 


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen- 
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di- 
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifica- 
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987; 


Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con- 
cernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri- 
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 


Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni- 
ca e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministra- 
zioni competenti per materia; 


Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, con- 
cernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra- 
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro- 
grammazione economica la determinazione, d’intesa con 
le Amministrazioni competenti, della quota nazionale 
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi- 
nanziate dall’ Unione europea; 

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento 
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nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter- 
venti di politica comunitaria, che ha istituito un apposito 
Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato — IG.R.U.E.; 

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, con- 
cernente direttive generali per l’intervento del Fondo di 
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di 
cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro- 
getti e azioni in regime di cofinanziamento con l’Unione 
europea; 

Visto il comma 244 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 
che prevede che il recupero, nei confronti delle Ammini- 
strazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, 
delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rota- 
zione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere 
effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche 
mediante compensazione con altri importi spettanti alle 
medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stes- 
so che per altri interventi, a carico delle disponibilità del 
predetto Fondo di rotazione; 


Visto il comma 245 dell’art. 1 della predetta legge 
n. 147/2013 circa il monitoraggio degli interventi cofì- 
nanziati dall'Unione europea e degli interventi comple- 
mentari previsti nell’ambito dell’ Accordo di partenariato 
finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 apri- 
le 1987, n. 183; 


Visto il regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istitui- 
sce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento 
di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la 
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle 
crisi (ISF 1) e che abroga la decisione 2007/125/GAI del 
Consiglio; 

Visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce, 
nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di 
sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (ISF 
2) e che abroga la decisione 574/2007/CE; 


Visto il regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposi- 
zioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione 
e sullo strumento di sostegno finanziario per la coopera- 
zione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità 
e la gestione delle crisi; 


Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 
5414 del 5 agosto 2015 che approva il Programma nazio- 
nale dell’Italia per il sostegno nell’ambito del Fondo sicu- 
rezza interna relativamente al periodo dal 2014 al 2020; 


Vista la decisione della Commissione europea C (2017) 
6216 del 18 settembre 2017 che, tenendo conto del contri- 
buto aggiuntivo dell’Unione di euro 7.870.274,00, modi- 
fica la suddetta decisione C (2015) 5414; 


Considerato che il nuovo piano finanziario del Pro- 
gramma nazionale, di cui alla citata decisione C (2017) 
6216, prevede per l’anno 2017 contributi europei am- 
montanti complessivamente ad euro 47.517.824,00 e che 
pertanto occorre assicurare il corrispondente cofinan- 
ziamento nazionale pubblico, pari complessivamente ad 
euro 42.916.131,24; 


16-12-2017 


Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipar- 
timento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 20 ottobre 2017: 


Decreta: 


1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’an- 
no 2017 del Programma nazionale del Fondo sicurezza 
interna 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’inter- 
no, è pari complessivamente ad euro 42.916.131,24, di 
cui euro 17.067.271,00 per la sezione 1-Polizia ed euro 
25.848.860,24 per la sezione 2-Frontiere. 


2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, 
previa richiesta inoltrata dal predetto Ministero dell’In- 
terno, in coerenza con le procedure di pagamento previste 
per le corrispondenti risorse comunitarie. 

3. Il Ministero medesimo effettua i controlli di compe- 
tenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali 
siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformi- 
tà alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risor- 
se comunitarie alla Commissione europea, il Ministero si 
attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corri- 
spondente quota nazionale già erogata. 

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della 
spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero ti- 
tolare dell’intervento comunica 1 relativi dati al sistema di 
monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 245, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito 
protocollo di colloquio telematico. 

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 7 novembre 2017 
L’Ispettore generale capo: pi Nuzzo 
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2017 


Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1533 


17A08448 


DECRETO 7 novembre 2017. 


Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. Life15 
NAT/IT/000823 - IdroLIFE «Conservation and Manage- 
ment of freshwater fauna of UE interest within the ecologi- 
cal corridors of Verbano Cusio Ossola» di cui al regolamen- 
to UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto 
n. 26/2017). 


L’ISPETTORE GENERALE CAPO 
PER I RAPPORTI FINANZIARI 
CON L’UNIONE EUROPEA 


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen- 
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di- 
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifica- 
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987; 


Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente 
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (leg- 
ge comunitaria 1994); 


Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale 
per la programmazione economica, alle amministrazioni 
competenti per materia; 


Vista la delibera Comitato interministeriale per la pro- 
grammazione economica n. 141/99 del 6 agosto 1999, 
concernente il riordino delle competenze del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica, che 
devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro- 
grammazione economica - d’intesa con le amministrazio- 
ni competenti - la determinazione della quota nazionale 
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofì- 
nanziate dall’ Unione europea; 


Visto il comma 244 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 
che prevede che il recupero, nei confronti delle ammini- 
strazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, 
delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rota- 
zione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere 
effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche 
mediante compensazione con altri importi spettanti alle 
medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stes- 
so che per altri interventi, a carico delle disponibilità del 
predetto fondo di rotazione; 


Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica 15 maggio 2000, rela- 
tivo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento na- 
zionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi 
di politica comunitaria che, al fine di assicurare l’intesa 
di cui alla predetta delibera Comitato interministeriale per 
la programmazione economica n. 141/99, ha istituito un 
apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 


Vista la delibera Comitato interministeriale per la pro- 
grammazione economica n. 89/2000 del 4 agosto 2000, 
concernente direttive generali per l’intervento del Fondo di 
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui 
alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e 
azioni in regime di cofinanziamento con l’Unione europea; 


Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell’Unione europea n. 1293/2013, che istitui- 
sce uno strumento finanziario per l’ambiente (LIFE +) e 
che prevede obiettivi specifici nell’ambito delle tre com- 
ponenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e 
governanza ambientali; LIFE + Informazione e comuni- 
cazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007; 


16-12-2017 


Visto il Grant Agreement n. LIFE15 NAT/IT/000823 
per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato 
il 22 novembre 2016 tra la Commissione europea e il 
Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per lo stu- 
dio degli ecosistemi (CNR-ISE), Beneficiario incaricato 
del coordinamento, che prevede tra i Beneficiari Asso- 
ciati altri Enti nazionali, il cui costo complessivo è pari 
a € 2.076.462,00, finanziato in parte con risorse comu- 
nitarie provenienti da LIFE + ed in parte con risorse 
nazionali; 


Considerato che detto progetto per la parte di com- 
petenza del richiamato Consiglio nazionale delle ricer- 
che - Istituto per lo studio degli ecosistemi ha un costo 
complessivo di € 741.742,00 alla cui copertura finanzia- 
ria concorrono l’Unione europea per il 68,24 per cento 
e l’Italia per la restante quota e che è stato censito sul 
Sistema Finanziario Igrue, codice 2017XXMPICSR010; 


Vista la nota Ministero dell’Istruzione, dell’ Università 
e della Ricerca n. 16076 del 3 ottobre 2017, che, a fron- 
te di contributi comunitari pari a € 506.165,00 quantifica 
il fabbisogno finanziario statale in € 117.057,00 pari al 
15,78 per cento del costo totale ammissibile della quo- 
ta del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per lo 
studio degli ecosistemi del suddetto progetto approvato; 


Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno 
nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazio- 
ne per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla 
citata legge n. 183/1987, tenendo conto che la differenza 
relativa alle azioni di pertinenza del Consiglio nazionale 
delle ricerche - Istituto per lo studio degli ecosistemi resta 
a carico dello stesso; 


Visto il comma 244 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 
che prevede che il recupero, nei confronti delle ammini- 
strazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, 
delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rota- 
zione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere 
effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche 
mediante compensazione con altri importi spettanti alle 
medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stes- 
so che per altri interventi, a carico delle disponibilità del 
predetto Fondo di rotazione; 


Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipar- 
timento della Ragioneria generale dello Stato - IG.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 20 ottobre 2017: 


Decreta: 


1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi 
al progetto LIFE + Life15 NAT/IT/000823 - IdroLIFE 
«Conservation and Management of freshwater fauna of 
UE interest within the ecological corridors of Verbano 
Cusio Ossola», che ha durata di 48 mesi, approvato dalla 
Commissione europea a valere sullo strumento finanzia- 
rio per l’ambiente LIFE + di cui alle premesse, è auto- 
rizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di 
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cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 
€ 117.057,00 al Consiglio nazionale delle ricerche - Isti- 
tuto per lo studio degli ecosistemi . 


2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio cari- 
co, previa richiesta inoltrata dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, in coerenza con le proce- 
dure di pagamento previste per le corrispondenti risor- 
se comunitarie all’art. 1.4 del citato Grant Agreement n. 
LIFE15 NAT/IT/000823, secondo le seguenti modalità: 


un primo prefinanziamento di € 35.117,10 pari al 
30 per cento dell’importo a proprio carico, alla firma del 
Contratto di sovvenzione; 


un secondo prefinanziamento di € 46.822,80 pari al 
40 per cento dell’importo a proprio carico, all’approva- 
zione del Rapporto di medio-termine; 


il saldo all'approvazione del Rapporto finale tec- 
nico e finanziario, a seguito del versamento da parte 
della Commissione europea del contributo comunitario 
spettante. 


3. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche 
in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di 
legge che giustificano le erogazioni di cui ai punti 2 e 3, 
nonché verifica che i finanziamenti comunitari e naziona- 
li siano utilizzati entro le scadenze previste ed in confor- 
mità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 


4. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca comunica al Dipartimento della Ragioneria gene- 
rale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse 
operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare 
la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione. 


5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse 
comunitarie alla Commissione europea, il predetto Mi- 
nistero si attiva anche per la restituzione al Fondo di ro- 
tazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di 
cofinanziamento nazionale già erogate. 


6. Al termine dell’intervento il Ministero dell’Istruzio- 
ne, dell’Università e della Ricerca trasmette al Diparti- 
mento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. 
una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con 
evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione 
europea e delle eventuali somme da disimpegnare a vale- 
re sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rota- 
zione, di cui al punto 1 del presente decreto. 


7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 7 novembre 2017 
L’Ispettore generale capo: pi Nuzzo 
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2017 


Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1532 
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DECRETO 7 novembre 2017. 


Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo 
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell’azione «PUE- 
RI — Pilot action for UAMS: Early Recovery Interventions» 
- HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0045 - di cui all’assistenza 
emergenziale dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 516/2014 
istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014- 
2020. (Decreto n. 27/2017). 


L’ISPETTORE GENERALE CAPO 
PER I RAPPORTI FINANZIARI 
CON L’UNIONE EUROPEA 


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen- 
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di- 
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifica- 
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987; 


Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con- 
cernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri- 
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 


Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale 
per la programmazione economica, alle amministrazioni 
competenti per materia; 


Vista la delibera Comitato interministeriale per la 
programmazione economica n. 141 del 6 agosto 1999, 
concernente il riordino delle competenze del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica, che 
trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica la determinazione, d’intesa 
con le amministrazioni competenti, della quota nazionale 
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi- 
nanziate dall’ Unione europea; 


Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter- 
venti di politica comunitaria, che ha istituito un apposito 
gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello stato - I.G.R.U.E.; 


Vista la delibera Comitato interministeriale per la pro- 
grammazione economica n. 89 del 4 agosto 2000, con- 
cernente direttive generali per l’intervento del Fondo di 
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di 
cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro- 
getti e azioni in regime di cofinanziamento con l’Unione 
europea; 

Visto il comma 244 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 
che prevede che il recupero, nei confronti delle ammini- 
strazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, 
delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rota- 
zione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere 
effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche 
mediante compensazione con altri importi spettanti alle 
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medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stes- 
so che per altri interventi, a carico delle disponibilità del 
predetto Fondo di rotazione; 


Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il 
Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014/2020, che 
modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che 
abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 
2007/435/CE del Consiglio; 


Visto, in particolare, l’art. 21 che prevede un sostegno 
finanziario da parte del Fondo asilo, migrazione e inte- 
grazione per far fronte a necessità urgenti e specifiche 
nell’eventualità di una situazione di emergenza, quale 
definita dall’art. 2, lettera X) del medesimo regolamento; 


Visto il Grant Agreement HOME/2016/AMIF/AG/ 
EMAS/0045 sottoscritto in data 22 giugno 2017 tra la 
Commissione europea e il Ministero dell’interno - Dipar- 
timento per le Libertà civili e l'immigrazione, relativa- 
mente all’azione «PUERI - Pilot action for UAMSs: Early 
Recovery Interventions»; 


Considerato che detta azione ha un costo complessivo 
di € 2.744.313,60 alla cui copertura finanziaria concorro- 
no l'Unione europea per il 90 per cento e l’Italia per la re- 
stante quota e che è stata censita sul Sistema Finanziario 
Igrue, codice 2017XMINTSEC025; 


Vista la nota n. 0009663 del 27 giugno 2017, con la 
quale il suddetto ministero richiede l’intervento del Fon- 
do di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicura- 
re il finanziamento dell’onere a carico dell’Italia, pari ad 
euro 274.431,36 a fronte di contributi comunitari ammon- 
tanti ad € 2.469.882,24; 


Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Diparti- 
mento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 20 ottobre 2017; 


Decreta: 


1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per 
l’azione comunitaria «PUERI - Pilot action for UAMSs: 
Early Recovery Interventions» - HOME/2016/AMIF/ 
AG/EMAS/0045, a titolarità del Ministero dell’interno, è 
pari ad euro 274.431,36. 


2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio cari- 
co, previa richiesta inoltrata dal Ministero dell’Interno - 
Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, in 
coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse comunitarie all’art. 1.4 del citato 
Grant Agreement HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0045, 
secondo le seguenti modalità: 


un prefinanziamento di € 219.545,09, pari all’80 per 
cento dell’importo a proprio carico; 


una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del ver- 
samento da parte della Commissione europea del contri- 
buto comunitario spettante. 


3. Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione effettua i controlli di competenza 
e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano 
utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla 
normativa comunitaria e nazionale vigente. 


16-12-2017 


4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse 
comunitarie alla Commissione europea, il predetto mini- 
stero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione 
della corrispondente quota nazionale già erogata. 


5. AI termine degli interventi il medesimo ministero 
trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello 
stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle ri- 
sorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi 
riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali 
somme da disimpegnare a valere sull’autorizzazione di 
spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 
del presente decreto. 


6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 7 novembre 2017 
L’Ispettore generale capo: pi Nuzzo 
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2017 


Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1581 
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DECRETO 7 novembre 2017. 


Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo 
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell’azione «Re- 
activation of maintenance/repairs for 1 helicopter EH 101» 
- HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0038 — di cui all’assistenza 
emergenziale dell’art. 14 del regolamento (UE) n. 515/2014 
che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo 
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i 
visti 2014-2020. (Decreto n. 28/2017). 


L’ISPETTORE GENERALE CAPO 
PER I RAPPORTI FINANZIARI 
CON L’UNIONE EUROPEA 


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen- 
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di- 
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifica- 
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987; 


Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con- 
cernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri- 
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 


Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni- 
ca e finanziaria, già attribuiti al Comitato internazionale 
per la programmazione economica, alle amministrazioni 
competenti per materia; 
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Vista la delibera Comitato internazionale per la pro- 
grammazione economica n. 141 del 6 agosto 1999, 
concernente il riordino delle competenze del Comitato 
Internazionale per la programmazione economica, che 
trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica la determinazione, d’intesa 
con le amministrazioni competenti, della quota nazionale 
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi- 
nanziate dall’ Unione europea; 


Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter- 
venti di politica comunitaria, che ha istituito un apposito 
gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato — I.G.R.U.E.; 


Vista la delibera Comitato internazionale per la program- 
mazione economica n. 89 del 4 agosto 2000, concernente 
direttive generali per l’intervento del Fondo di rotazione 
per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla leg- 
ge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in 
regime di cofinanziamento con l’Unione europea; 


Visto il comma 244 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 
che prevede che il recupero, nei confronti delle ammini- 
strazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, 
delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rota- 
zione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere 
effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche 
mediante compensazione con altri importi spettanti alle 
medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stes- 
so che per altri interventi, a carico delle disponibilità del 
predetto Fondo di rotazione; 


Visto il regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, 
nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di 
sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il 
periodo 2014/2020 e abroga la decisione n. 574/207/CE, 
istituiva del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 
2007/2013; 


Visto, in particolare, l’art. 14 che prevede un sostegno 
finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte 
a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una si- 
tuazione di emergenza, come definita all’art. 2, lettera /) 
del medesimo regolamento; 


Visto il Grant Agreement HOME/2016/ISFB/AG/ 
EMAS/0038 sottoscritto in data 22 marzo 2017 tra la 
Commissione europea e il Ministero della Difesa - Ma- 
rina Militare, relativamente all’azione «Re-activation of 
maintenance/repairs for 1 helicopter EH 101»; 


Considerato che detta azione ha un costo complessivo 
di € 6.000.000,00 alla cui copertura finanziaria concorro- 
no l'Unione europea per il 90 per cento e l’Italia per la re- 
stante quota e che è stata censita sul Sistema Finanziario 
Igrue, codice 2017MDSMMSEC023; 
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Vista la nota n. M_D MSTAT RGI17 0048427 del 
3 luglio 2017, con la quale il suddetto ministero — Stato 
Maggiore della Marina Militare richiede l’intervento del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assi- 
curare il finanziamento dell’onere a carico dell’Italia, pari 
ad € 600.000,00 a fronte di contributi comunitari ammon- 
tanti ad € 5.400.000,00; 


Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipar- 
timento della Ragioneria generale dello stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 20 ottobre 2017; 


Decreta: 


1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per 
l’azione comunitaria «Re-activation of maintenance/re- 
pairs for 1 helicopter EH 101» - HOME/2016/ISFB/AG/ 
EMAS/0038, a titolarità del Ministero della Difesa, è pari 
ad € 600.000,00. 


2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio cari- 
co, previa richiesta inoltrata dal Ministero della Difesa - 
Stato Maggiore della Marina Militare, in coerenza con 
le procedure di pagamento previste per le corrispondenti 
risorse comunitarie all’art. 1.4 del citato Grant Agreement 
HOME/2016/ISFB /AG/EMAS/0038, secondo le seguen- 
ti modalità: 

un prefinanziamento di € 480.000,00, pari all’80 per 
cento dell’importo a proprio carico; 


una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del ver- 
samento da parte della Commissione europea del contri- 
buto comunitario spettante. 

3. Il Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Ma- 
rina Militare effettua i controlli di competenza e verifica 
che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati 
entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa 
comunitaria e nazionale vigente. 

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse 
comunitarie alla Commissione europea, il predetto mini- 
stero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione 
della corrispondente quota nazionale già erogata. 

5. AI termine degli interventi il medesimo ministe- 
ro trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale 
dello stato — I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo 
delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli 
importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle 
eventuali somme da disimpegnare a valere sull’autoriz- 
zazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al 
punto 1 del presente decreto. 

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 7 novembre 2017 
L’Ispettore generale capo: pi Nuzzo 
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2017 


Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1660 
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DECRETO 7 novembre 2017. 


Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo 
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell’azione «RE- 
C4REL- Reception services for migrants eligible for reloca- 
tion» - HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0048 - di cui all’as- 
sistenza emergenziale dell’art. 21 del regolamento (UE) 
n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integra- 
zione 2014-2020. (Decreto n. 29/2017). 


L’ISPETTORE GENERALE CAPO 
PER I RAPPORTI FINANZIARI 
CON L’UNIONE EUROPEA 


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen- 
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di- 
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifica- 
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987; 

Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con- 
cernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri- 
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale 
per la programmazione economica, alle amministrazioni 
competenti per materia; 

Vista la delibera Comitato interministeriale per la 
programmazione economica n. 141 del 6 agosto 1999, 
concernente il riordino delle competenze del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica, che 
trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica la determinazione, d’intesa 
con le amministrazioni competenti, della quota nazionale 
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi- 
nanziate dall’ Unione europea; 


Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter- 
venti di politica comunitaria, che ha istituito un apposito 
gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello stato - I.G.R.U.E.; 


Vista la delibera Comitato interministeriale per la pro- 
grammazione economica n. 89 del 4 agosto 2000, concer- 
nente direttive generali per l'intervento del Fondo di rota- 
zione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui 
alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e 
azioni in regime di cofinanziamento con l’Unione europea; 


Visto il comma 244 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 
che prevede che il recupero, nei confronti delle ammini- 
strazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, 
delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rota- 
zione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere 


16-12-2017 


effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche 
mediante compensazione con altri importi spettanti alle 
medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stes- 
so che per altri interventi, a carico delle disponibilità del 
predetto Fondo di rotazione; 


Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il 
Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014/2020, che 
modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che 
abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 
2007/435/CE del Consiglio; 


Visto, in particolare, l’art. 21 che prevede un soste- 
gno finanziario da parte del Fondo asilo, migrazione 
e integrazione per far fronte a necessità urgenti e spe- 
cifiche nell’eventualità di una situazione di emergen- 
za, quale definita dall’art. 2, lettera 4) del medesimo 
regolamento; 


Visto il Grant Agreement HOME/2016/AMIF/AG/ 
EMAS/0048 sottoscritto in data 26 settembre 2017 tra 
la Commissione europea e il Ministero dell’interno - Di- 
partimento per le libertà civili e l'immigrazione, relati- 
vamente all’azione «REC4REL - Reception services for 
migrants eligible for relocation»; 


Considerato che detta azione ha un costo complessivo 
di € 17.037.850,20 alla cui copertura finanziaria concor- 
rono l’Unione europea per il 90 per cento e l’Italia per la 
restante quota e che è stata censita sul Sistema Finanzia- 
rio Igrue, codice 2017XMINTSEC038; 


Vista la nota n. 0014853 del 2 ottobre 2017, con la qua- 
le il suddetto ministero richiede l’intervento del Fondo 
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare 
il finanziamento dell’onere a carico dell’Italia, pari ad 
€ 1.703.785,02 a fronte di contributi comunitari ammon- 
tanti ad € 15.334.065,18; 


Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipar- 
timento della Ragioneria generale dello stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 20 ottobre 2017; 


Decreta: 


1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per 
l’azione comunitaria «REC4REL - Reception services for 
migrants eligible for relocation» - HOME/2016/AMIF/ 
AG/EMAS/0048, a titolarità del Ministero dell’interno, è 
pari ad € 1.703.785,02. 


2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio ca- 
rico, previa richiesta inoltrata dal Ministero dell’interno 
- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in 
coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse comunitarie all’art. 1.4 del citato 
Grant Agreement HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0048, 
secondo le seguenti modalità: 


un prefinanziamento di € 1.363.028,02, pari all’80 
per cento dell’importo a proprio carico; 

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del ver- 
samento da parte della Commissione europea del contri- 
buto comunitario spettante. 
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3. Il Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione effettua i controlli di competenza 
e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano 
utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla 
normativa comunitaria e nazionale vigente. 


4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse 
comunitarie alla Commissione europea, il predetto mini- 
stero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione 
della corrispondente quota nazionale già erogata. 


5. Al termine degli interventi il medesimo ministero 
trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello 
stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle ri- 
sorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi 
riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali 
somme da disimpegnare a valere sull’autorizzazione di 
spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 
del presente decreto. 


6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 7 novembre 2017 
L’Ispettore generale capo: pi Nuzzo 
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2017 


Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1578 
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DECRETO 7 novembre 2017. 


Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo 
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto «Rise 
of Literacy in Europe Thematic Collection» - INEA/CEF/ 
ICT/A2016/1332086, di cui al regolamento UE n. 1316/2013 
istitutivo del meccanismo «Connecting Europe Facility». 
(Decreto n. 30/2017). 


L’ISPETTORE GENERALE CAPO 
PER I RAPPORTI FINANZIARI 
CON L’UNIONE EUROPEA 


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen- 
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di- 
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifica- 
zioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987; 


Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con- 
cernente disposizioni per l'adempimento di obblighi deri- 
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 


Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale 
per la programmazione economica, alle Amministrazioni 
competenti per materia; 
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Vista la delibera Comitato interministeriale per la 
programmazione economica n. 141 del 6 agosto 1999, 
concernente il riordino delle competenze del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica, che 
trasferisce al Ministero del Tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica la determinazione - d’intesa 
con le amministrazioni competenti - della quota nazionale 
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi- 
nanziate dall’ Unione europea; 


Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter- 
venti di politica comunitaria, che ha istituito un apposito 
gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello stato - I.G.R.U.E.; 


Vista la delibera Comitato interministeriale per la pro- 
grammazione economica n. 89 del 4 agosto 2000, con- 
cernente direttive generali per l’intervento del Fondo di 
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di 
cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro- 
getti e azioni in regime di cofinanziamento con l’Unione 
europea; 


Visto il comma 244 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti 
delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli 
interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fon- 
do di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, 
può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi im- 
porti, anche mediante compensazione con altri importi 
spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, 
sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle di- 
sponibilità del predetto Fondo di rotazione; 


Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’ 11 dicembre 2013 che istituisce 
il meccanismo «Connecting Europe Facility» (CEF) e stabi- 
lisce le condizioni, i metodi e le procedure per la concessio- 
ne di un’assistenza finanziaria dell’Unione alle reti transeu- 
ropee al fine di sostenere progetti infrastrutturali di interesse 
comune nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e 
dell’energia e di sfruttare le potenziali sinergie tra tali settori 
e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 ed abroga i 
regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; 


Visto il Grant Agreement INEA/CEF/ICT/ 
A2016/1332086 sottoscritto in data 21 agosto 2017 tra la 
Commissione europea (Innovation and Networks Execu- 
tive Agency - INEA) e la Biblioteca nazionale e univer- 
sitaria di Lubiana (Narodna in Univerzitetna Knjiznica 
- Slovenia) per la realizzazione del progetto comunitario 
«Rise of Literacy in Europe Thematic Collection» (Action 
n. 2016-EU-IA-0093), che prevede tra i beneficiari anche 
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
italiano - Istituto centrale per il catalogo unico delle biblio- 
teche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU); 


Considerato che detto progetto, finanziato dalla Com- 
missione europea nell’ambito della Call for proposal CEF 
Telecom. 2016 e censito sul Sistema Finanziario Igrue - 
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codice 2017MBCCUCCO029, per la parte di competenza 
del richiamato Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo - Istituto centrale per il catalogo unico delle 
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche 
(ICCU), ha un costo complessivo di € 183.106,00 alla cui 
copertura finanziaria concorrono l’Unione europea per il 
50 per cento e l’Italia per la restante quota; 


Vista la nota n. 829/DR.6.1/37.2 dell’8 settembre 2017 
con la quale il citato ministero - ICCU richiede l’interven- 
to del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per 
assicurare il finanziamento dell’onere a carico dell’Italia 
pari ad € 91.552,00 a fronte di contributi comunitari del 
CEF Telecom ammontanti ad € 91.554,00; 


Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipar- 
timento della Ragioneria generale dello stato - IGRUE, 
di cui al citato decreto del Ministro del Tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 20 ottobre 2017; 


Decreta: 


1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in fa- 
vore del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo - Istituto centrale per il catalogo unico delle 
biblioteche italiane - (ICCU) e per le informazioni bi- 
bliografiche per il progetto «Rise of Literacy in Europe 
Thematic Collection» - INEA/CEF/ICT/A2016/1332086 
(Action n. 2016-EU-IA-0093), di cui in premessa, è pari 
ad € 91.552,00. 


2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, 
previa richiesta inoltrata dal predetto Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo - ICCU, in coeren- 
za con le procedure di pagamento previste per le corri- 
spondenti risorse comunitarie all’art. 4 del citato Grant 
Agreement INEA/CEF/ICT/A2016/1332086, secondo le 
seguenti modalità: 


un prefinanziamento di € 45.776,00, pari al 50 per 
cento dell’importo a proprio carico; 


un eventuale pagamento intermedio, in base all’im- 
plementazione del progetto; 


il saldo finale a seguito del versamento da parte della 
Commissione europea del contributo finale spettante. 


3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del tu- 
rismo - ICCU effettua i controlli di competenza e verifica 
che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati 
entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa 
comunitaria e nazionale vigente. 


4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse alla 
Commissione europea, il citato ministero si attiva per la re- 
stituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle cor- 
rispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate. 


5. Al termine dell’intervento il medesimo Ministero 
trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello 
stato - IIG.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione 
dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla 
Commissione europea e delle eventuali somme da disim- 
pegnare a valere sull’autorizzazione di spesa a carico del 
Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto. 


16-12-2017 


6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 7 novembre 2017 


L’Ispettore generale capo: pi Nuzzo 


Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1531 
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DECRETO 7 novembre 2017. 


Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo 
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell’azione «In- 
strumental needs assessment to cope with migratory flows 
and investigations on illegal trafficking connected with it» 
- HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0036 - di cui all’assistenza 
emergenziale dell’art. 14 del regolamento (UE) n. 515/2014 
che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo 
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i 
visti 2014-2020. (Decreto n. 31/2017). 


L’ISPETTORE GENERALE CAPO 
PER I RAPPORTI FINANZIARI 
CON L’UNIONE EUROPEA 


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen- 
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di- 
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifica- 
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987; 


Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con- 
cernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri- 
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 


Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale 
per la programmazione economica, alle amministrazioni 
competenti per materia; 


Vista la delibera Comitato interministeriale per la 
programmazione economica n. 141 del 6 agosto 1999, 
concernente il riordino delle competenze del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica, che 
trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica la determinazione, d’intesa 
con le amministrazioni competenti, della quota nazionale 
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi- 
nanziate dall’ Unione europea; 
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Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter- 
venti di politica comunitaria, che ha istituito un apposito 
Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 


Vista la delibera Comitato interministeriale per la pro- 
grammazione economica n. 89 del 4 agosto 2000, con- 
cernente direttive generali per l’intervento del Fondo di 
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di 
cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro- 
getti e azioni in regime di cofinanziamento con l’Unione 
europea; 


Visto il comma 244 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 
che prevede che il recupero, nei confronti delle ammini- 
strazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, 
delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rota- 
zione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere 
effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche 
mediante compensazione con altri importi spettanti alle 
medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stes- 
so che per altri interventi, a carico delle disponibilità del 
predetto Fondo di rotazione; 


Visto il regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, 
nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di 
sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il 
periodo 2014-2020 e abroga la decisione n. 574/207/CE, 
istituiva del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 
2007-2013; 


Visto, in particolare, l’art. 14 che prevede un sostegno 
finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte 
a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una si- 
tuazione di emergenza, come definita all’art. 2, lettera /) 
del medesimo regolamento; 


Visto il Grant Agreement HOME/2016/ISFB/AG/ 
EMAS/0036 sottoscritto in data 23 marzo 2017 tra la 
Commissione europea e il Ministero dell’Interno - Dipar- 
timento della Pubblica Sicurezza - Polizia di Stato, rela- 
tivamente all’azione «Instrumental needs assessment to 
cope with migratory flows and investigations on illegal 
trafficking connected with it»; 


Considerato che detta azione ha un costo complessivo 
di € 717.232,28 alla cui copertura finanziaria concorrono 
l'Unione europea per circa il 90 per cento e l’Italia per la 
restante quota e che è stata censita sul Sistema Finanzia- 
rio Igrue, codice 2017XMINTSEC029; 


Vista la nota n. 225/C/2017/34986-U/D1-Mas-88121 
del 16 maggio 2017, con la quale il suddetto Ministero ri- 
chiede l’intervento del Fondo di rotazione di cui alla leg- 
ge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell’onere 
a carico dell’Italia, pari ad € 71.750,00 a fronte di contri- 
buti comunitari ammontanti ad € 645.482,28; 


16-12-2017 


Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipar- 
timento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 20 ottobre 2017: 


Decreta: 


1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per 
l’azione comunitaria «Instrumental needs assessment to 
cope with migratory flows and investigations on illegal 
trafficking connected with it»- HOME/2016/ISFB/AG/ 
EMAS/0036, a titolarità del Ministero dell’interno, è pari 
ad € 71.750,00. 


2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio cari- 
co, previa richiesta inoltrata dal Ministero dell’Interno - 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in coerenza con 
le procedure di pagamento previste per le corrispondenti 
risorse comunitarie all’art. I.4 del citato Grant Agreement 
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0036, secondo le seguen- 
ti modalità: 


un prefinanziamento di € 57.400,00, pari all’80 per 
cento dell’importo a proprio carico; 


una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del ver- 
samento da parte della Commissione europea del contri- 
buto comunitario spettante. 


3.Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubbli- 
ca sicurezza effettua i controlli di competenza e verifica 
che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati 
entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa 
comunitaria e nazionale vigente; 


4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse 
comunitarie alla Commissione europea, il predetto Mi- 
nistero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione 
della corrispondente quota nazionale già erogata. 


5. Al termine degli interventi il medesimo Ministero 
trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato - IG.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo del- 
le risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli 
importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle 
eventuali somme da disimpegnare a valere sull’autoriz- 
zazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al 
punto 1 del presente decreto. 


6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 7 novembre 2017 


L’Ispettore generale capo: pi Nuzzo 


Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1661 
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DECRETO 7 novembre 2017. 


Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto «Adria- 
tic MoS Upgrated Services — Adri-Up» - INEA/CEF/TRAN/ 
M2015/1123950, di cui al regolamento UE n. 1316/2013 isti- 
tutivo del meccanismo «Connecting Europe Facility». (De- 
creto n. 32/2017). 


L’ISPETTORE GENERALE CAPO 
PER I RAPPORTI FINANZIARI 
CON L’UNIONE EUROPEA 


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen- 
za dell’Italia alle Comunità europee e l'adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di- 
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifica- 
zioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987; 


Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con- 
cernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri- 
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 


Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e finanziaria, già attribuiti al Comunità interministeriale 
per la programmazione economica, alle amministrazioni 
competenti per materia; 


Vista la delibera Comunità interministeriale per la 
programmazione economica n. 141 del 6 agosto 1999, 
concernente il riordino delle competenze del Comunità 
interministeriale per la programmazione economica, che 
trasferisce al Ministero del Tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica la determinazione — d’intesa 
con le amministrazioni competenti — della quota nazio- 
nale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative 
cofinanziate dall’ Unione europea; 


Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter- 
venti di politica comunitaria, che ha istituito un apposito 
Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato — IG.R.U.E.; 

Vista la delibera Comunità interministeriale per la pro- 
grammazione economica n. 89 del 4 agosto 2000, con- 
cernente direttive generali per l’intervento del Fondo di 
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di 
cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro- 
getti e azioni in regime di cofinanziamento con l’Unione 
europea; 

Visto il comma 244 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti 
delle amministrazioni e degli altri Organismi titolari degli 
interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fon- 
do di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, 


16-12-2017 


può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi im- 
porti, anche mediante compensazione con altri importi 
spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, 
sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle di- 
sponibilità del predetto Fondo di rotazione; 


Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’ 11 dicembre 2013 che istitu- 
isce il meccanismo «Connecting Europe Facility» (CEF) 
e stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure per la 
concessione di un’assistenza finanziaria dell’Unione alle 
reti transeuropee al fine di sostenere progetti infrastruttu- 
rali di interesse comune nei settori dei trasporti, delle te- 
lecomunicazioni e dell’energia e di sfruttare le potenziali 
sinergie tra tali settori e che modifica il regolamento (UE) 
n. 913/2010 ed abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e 
(CE) n. 67/2010; 


Visto il Grant Agreement INEA/CEF/TRAN/ 
M2015/1123950, sottoscritto in data 17 novembre 2016 
tra la Commissione europea (Innovation and Networ- 
ks Executive Agency - INEA) e l’Autorità portuale di 
Igoumenitsa (Grecia) per la realizzazione del progetto 
«Adriatic MoS Upgrated Services —Adri-Up» (Action 
n. 2015-EU-TM-0310-M) di interesse comune nel settore 
delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), che prevede 
tra i Beneficiari anche il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti italiano; 


Considerato che detto progetto, finanziato dalla Com- 
missione europea nell’ambito della Call for proposal 
CEF-Transport 2015 e censito sul Sistema Finanziario 
Igrue - codice 2017MTRA1CEF002, per la parte di com- 
petenza del richiamato Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti ha un costo complessivo di € 160.000,00 alla cui 
copertura finanziaria concorrono l’Unione europea per il 
30 per cento e l’Italia per la restante quota; 


Vista la nota n. 0005492 del 31 maggio 2017 con la 
quale il citato Ministero - Dipartimento per le infrastrut- 
ture, i sistemi informativi e statistici richiede l’intervento 
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per 
assicurare il finanziamento dell’onere a carico dell’Ita- 
lia pari ad € 112.000,00 a fronte di contributi comunita- 
ri accordati nell’ambito del CEF-Transport ammontanti 
ad € 48.000,00; 


Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipar- 
timento della Ragioneria generale dello Stato — IGRUE, 
di cui al citato decreto del Ministro del Tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 20 ottobre 2017: 


Decreta: 


1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favo- 
re del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 
progetto «Adriatic MoS Upgrated Services —Adri-Up» - 
INEA/CEF/TRAN/M2015/1123950 (Action n. 2015-EU- 
TM-0310-M), di cui in premessa, è pari ad € 112.000,00. 


2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, 
previa richiesta inoltrata dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i siste- 
mi informativi e statistici, in coerenza con le procedure di 
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pagamento previste per le corrispondenti risorse comu- 
nitarie all’art. 4 del citato Grant Agreement INEA/CEF/ 
TRAN/M2015/1123950, secondo le seguenti modalità: 


un prefinanziamento di € 15.402,00, pari al 40 per 
cento dell’importo della prima rata a proprio carico am- 
montante ad € 38.506,00; 


ulteriori prefinanziamenti e pagamenti intermedi, il 
cui ammontare non deve superare 1°80 per cento dell’im- 
porto totale a proprio carico di € 112.000,00; 


il saldo finale, a seguito del versamento da parte 
della Commissione europea del contributo comunitario 
spettante. 


3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effet- 
tua i controlli di competenza e verifica che i finanziamen- 
ti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze 
previste ed in conformità alla normativa comunitaria e 
nazionale vigente. 


4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse 
alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva 
per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, 
delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale 
già erogate. 

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento del- 
la spesa riguardante gli interventi cofinanziati, l’ammini- 
strazione titolare degli interventi comunica i relativi dati 
al sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Mini- 
stero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato-Igrue, attraverso le spe- 
cifiche funzionalità del proprio sistema informativo, sulla 
base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 


6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 7 novembre 2017 
L’Ispettore generale capo: pi Nuzzo 
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2017 


Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1537 
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DECRETO 10 novembre 2017. 


Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fon- 
do di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell’azione 
«EMN NCP of IT 2017-2018 — EMN Italian NCP»/AMIF — 
2017-AG-IBA-EMN-IT, nell’ambito della rete europea sulle 
migrazioni, istituita con la decisione del Consiglio dell’ Unio- 
ne europea 2008/381/CE. (Decreto n. 33/2017). 


L’ISPETTORE GENERALE CAPO 
PER I RAPPORTI FINANZIARI 
CON L’UNIONE EUROPEA 


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen- 
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 


16-12-2017 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di- 
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifica- 
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987; 


Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con- 
cernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri- 
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 


Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni- 
ca e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministra- 
zioni competenti per materia; 


Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, con- 
cernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra- 
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro- 
grammazione economica la determinazione, d’intesa con 
le Amministrazioni competenti, della quota nazionale 
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi- 
nanziate dall’ Unione europea; 


Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter- 
venti di politica comunitaria, che ha istituito un apposito 
Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato — I.G.R.U.E.; 


Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, con- 
cernente direttive generali per l’intervento del Fondo di 
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di 
cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro- 
getti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione 
europea; 

Visto il comma 244 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 
che prevede che il recupero, nei confronti delle Ammini- 
strazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, 
delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rota- 
zione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere 
effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche 
mediante compensazione con altri importi spettanti alle 
medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stes- 
so che per altri interventi, a carico delle disponibilità del 
predetto Fondo di rotazione; 

Vista la decisione del Consiglio dell’Unione europea 
2008/381/CE del 14 maggio 2008 che istituisce una rete 
europea sulle migrazioni; 

Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istitui- 
sce il Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 
e che modifica la suddetta decisione 2008/381/CE del 
Consiglio; 
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Visto, in particolare, l’art. 22 del predetto regolamento 
n. 516/2014 che prevede un sostegno finanziario da parte 
del Fondo asilo, migrazione e integrazione per la rete eu- 
ropea sulle migrazioni; 


Visto il Grant Agreement AMIF - 2017-AG-IBA-EMN- 
IT sottoscritto in data 28 luglio 2017 tra la Commissione 
europea e il Ministero dell’ Interno — Dipartimento per le li- 
bertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le po- 
litiche dell’immigrazione ed asilo, relativamente all’azio- 
ne «EMN NCP of IT 2017-2018 — EMN Italian NCP»; 


Considerato che detta azione ha un costo complessivo 
di euro 1.222.500,00 alla cui copertura finanziaria con- 
corrono l’ Unione europea per 1°80 per cento e l’Italia per 
la restante quota e che è stata censita sul Sistema Finan- 
ziario Igrue, codice 2017XMINTSEC028; 


Vista la nota n. 0011560 del 4 agosto 2017, con la quale 
il suddetto Ministero richiede l’intervento del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il 
finanziamento dell’onere a carico dell’Italia, pari ad euro 
244.500,00 a fronte di contributi comunitari ammontanti 
ad euro 978.000,00; 


Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipar- 
timento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 10 novembre 2017: 


Decreta: 


1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico 
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
per l’azione “EMN NCP of IT 2017-2018 — EMN Ita- 
lian NCP”/AMIF”/2017-AG-IBA-EMN-IT, a titola- 
rità del Ministero dell’interno - Dipartimento per le 
libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per 
le politiche dell’immigrazione ed asilo è pari ad euro 
244.500,00. 


2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, 
previa richiesta inoltrata dal Ministero dell’interno — Di- 
partimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzio- 
ne centrale per le politiche dell’immigrazione ed asilo in 
coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse comunitarie all’art. 16 del citato 
Grant Agreement 2017-AG-IBA-EMN-IT, secondo le se- 
guenti modalità: 


un prefinanziamento di euro 195.600,00 pari all’ 80 
per cento dell’importo a proprio carico; 


una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del ver- 
samento da parte della Commissione europea del contri- 
buto comunitario spettante. 
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3. Il Ministero dell’interno — Dipartimento per le li- 
bertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per le 
politiche dell’immigrazione ed asilo effettua i controlli 
di competenza e verifica che i finanziamenti comunita- 
ri e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste 
ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale 
vigente. 


4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse 
comunitarie alla Commissione europea, il predetto Mi- 
nistero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione 
della corrispondente quota nazionale già erogata. 


5. AI termine degli interventi il medesimo Ministero 
trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato — I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo del- 
le risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli 
importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle 
eventuali somme da disimpegnare a valere sull’autoriz- 
zazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al 
punto 1 del presente decreto. 


6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 10 novembre 2017 


L’Ispettore generale capo: pi Nuzzo 


Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1662 
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DECRETO 10 novembre 2017. 


Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo 
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell’azione «BOR- 
NER - BOost Reception services for migrants in North-East 
tempoRary centres» - HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0047, 
di cui all’assistenza emergenziale dell’art. 21 del regolamen- 
to (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e 
integrazione 2014-2020. (Decreto n. 34/2017). 


L’ISPETTORE GENERALE CAPO 
PER I RAPPORTI FINANZIARI 
CON L’ UNIONE EUROPEA 


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen- 
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di- 
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifica- 
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987; 
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Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con- 
cernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri- 
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 


Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni- 
ca e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministra- 
zioni competenti per materia; 


Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, con- 
cernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra- 
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro- 
grammazione economica la determinazione, d’intesa con 
le Amministrazioni competenti, della quota nazionale 
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofì- 
nanziate dall’ Unione europea; 


Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter- 
venti di politica comunitaria, che ha istituito un apposito 
Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato — I.G.R.U.E.; 


Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, con- 
cernente direttive generali per l’intervento del Fondo di 
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di 
cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro- 
getti e azioni in regime di cofinanziamento con l’Unione 
europea; 

Visto il comma 244 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 
che prevede che il recupero, nei confronti delle Ammini- 
strazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, 
delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rota- 
zione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere 
effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche 
mediante compensazione con altri importi spettanti alle 
medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stes- 
so che per altri interventi, a carico delle disponibilità del 
predetto Fondo di rotazione; 


Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istitui- 
sce il Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, 
che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e 
che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/ 
CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 
2007/435/CE del Consiglio; 

Visto, in particolare, l’art. 21 che prevede un sostegno 
finanziario da parte del Fondo asilo, migrazione e inte- 
grazione per far fronte a necessità urgenti e specifiche 
nell’eventualità di una situazione di emergenza, quale 
definita dall’art. 2, lettera X) del medesimo regolamento; 


Visto il Grant Agreement HOME/2016/AMIF/AG/ 
EMAS/0047 sottoscritto in data 5 settembre 2017 tra la 
Commissione europea e il Ministero dell’interno — Di- 
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partimento per le libertà civili e l’immigrazione, relativa- 
mente all’azione «BORNER- BOost Reception services 
for migrants in North-East tempoRary centres»; 


Considerato che detta azione ha un costo complessivo 
di euro 64.678.560,00 alla cui copertura finanziaria con- 
corrono l’ Unione europea per il 90 per cento e l’Italia per 
la restante quota e che è stata censita sul Sistema Finan- 
ziario Igrue, codice 2017XMINTSEC034; 


Vista la nota n. 0013891 del 14 settembre 2017, con la 
quale il suddetto Ministero richiede l’intervento del Fon- 
do di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicura- 
re il finanziamento dell’onere a carico dell’Italia, pari ad 
euro 6.467.856,00 a fronte di contributi comunitari am- 
montanti ad euro 58.210.704,00; 


Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipar- 
timento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 10 novembre 2017: 


Decreta: 


1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per 
l’azione comunitaria «BORNER- BOost Reception ser- 
vices for migrants in North-East tempoRary centres» - 
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0047, a titolarità del Mi- 
nistero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione, è pari ad euro 6.467.856,00. 


2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, 
previa richiesta inoltrata dal Ministero dell’interno — Di- 
partimento per le libertà civili e l’immigrazione, in coe- 
renza con le procedure di pagamento previste per le cor- 
rispondenti risorse comunitarie all’articolo 1.4 del citato 
Grant Agreement HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0048, 
secondo le seguenti modalità: 


un prefinanziamento di euro 5.174.284,80, pari 
all’80 per cento dell’importo a proprio carico; 


una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del ver- 
samento da parte della Commissione europea del contri- 
buto comunitario spettante. 


3. Il Ministero dell’interno — Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione effettua i controlli di competenza 
e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano 
utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla 
normativa comunitaria e nazionale vigente. 


4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse 
comunitarie alla Commissione europea, il predetto Mi- 
nistero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione 
della corrispondente quota nazionale già erogata. 

5. AI termine degli interventi il medesimo Ministero 
trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato — I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo del- 
le risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli 
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importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle 
eventuali somme da disimpegnare a valere sull’autoriz- 
zazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al 
punto 1 del presente decreto. 


6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 10 novembre 2017 


L’Ispettore generale capo: pi Nuzzo 


Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1534 


17A08457 


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


DECRETO 13 dicembre 2017. 


Decreto attuativo «Marebonus». 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L’INTERMODALITÀ 


Visto l’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea; 


Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particola- 
re l’art. 1, comma 647 che autorizza il Ministero delle in- 
frastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l’at- 
tuazione di progetti per migliorare la catena intermodale 
e decongestionare la rete viaria, riguardanti l’istituzione, 
l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il 
trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei 
servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti 
situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli 
Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio econo- 
mico europeo; 


Visto l’art. 1, comma 649 della predetta legge, che pre- 
vede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan- 
ze, adotti un regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400 per l’individuazione, 
la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure 
per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 
648, regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla 
Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea; 


Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 
8459 del 19 dicembre 2016 con la quale è stato autoriz- 
zato il regime denominato «Marebonus», numero di caso 
SA.44628 (2016/N); 
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Visto il regolamento di cui al decreto interministeriale 
13 settembre 2017, n. 176 emanato in attuazione del succi- 
tato art. 1, comma 649, della legge n. 208/2015 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 
del 12 dicembre 2017 (nel seguito «Regolamento»); 


Visto in particolare l’art. 11, comma 2 del predetto re- 
golamento a norma del quale «l’apertura dei termini per 
la presentazione delle domande per l’accesso ai contri- 
buti, unitamente al modello per la presentazione delle 
domande viene disposta dal Ministero con provvedimen- 
to del direttore generale per il trasporto stradale e per 
l’intermodalità»; 


Visto l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 
2009, n. 78, recante «provvedimenti anticrisi, nonché 
proroga di termini e della partecipazione italiana a mis- 
sioni internazionali» convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2009 n. 102 il quale prevede che le ammi- 
nistrazioni dello Stato cui sono attributi per legge fondi 
o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la 
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali 
conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle 
quali le predette amministrazioni esercitano un controllo 
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgo- 
no la propria attività quasi esclusivamente nei confronti 
dell’amministrazione dello Stato; 


Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, re- 
cante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità; trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni»; 


Decreta: 


Art. 1. 


Modalità di presentazione delle domande 


1. Le domande di accesso ai contributi per l’avvio e la 
realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto 
combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su 
rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in 
Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o dello 
Spazio economico europeo di cui al Regolamento devono 
pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari ge- 
nerali ed il personale — Direzione generale per il trasporto 
stradale e l’intermodalità, via Caraci, 36 - 00157 Roma, 
specificando con apposita dicitura nell’oggetto «contri- 
buto decreto marebonus» entro il termine perentorio di 
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblica- 
zione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 


2. Le istanze devono pervenire tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano 
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presso la Direzione generale per il trasporto stradale e 
per l’intermodalità. Ai fini della verifica del rispetto del 
suddetto termine fanno fede, nel primo caso il timbro 
dell’ufficio postale di spedizione mentre nel secondo caso 
la ricevuta rilasciata dalla segreteria della suddetta Dire- 
zione generale. In alternativa le domande possono essere 
trasmesse via PEC entro il medesimo termine di cui al 
precedente comma 1 al seguente indirizzo di posta elet- 
tronica: incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it 


In tale ultimo caso farà fede la data del rapporto di con- 
segna rilasciato dal sistema di posta elettronica certificata. 


3. A pena di inammissibilità devono essere utilizzati i 
modelli allegati al presente provvedimento i quali saranno 
anche disponibili in formato elettronico sui siti web isti- 
tuzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e del Soggetto gestore di cui all’art. 4 del regolamento. 
La domanda, nella forma di cui all’allegato 1 (domanda 
di ammissione ai contributi) dovrà essere corredata degli 
allegati n. 2 (progetto per la realizzazione di nuovi servizi 
marittimi o di miglioramento di servizi esistenti, comple- 
ta di manifestazione di interesse di almeno tre imprese di 
autotrasporto clienti del servizio marittimo, dalla copia di 
eventuali slot agreement per la ripartizione della capacità 
della stiva della nave e dalla copia di eventuali conven- 
zioni per le rotte di cui all’art. 7, comma 6 del regola- 
mento) e n. 3 (Impegno al ribaltamento del contributo in 
favore delle aziende di autotrasporto). 


4. La domanda proposta conserva validità anche nel 
caso di rimodulazione delle risorse e relativa esten- 
sione della misura per l’annualità 2019 giusta quanto 
previsto dall’art. 10, comma 1, secondo capoverso del 
regolamento. 


5. Tutta la documentazione che le imprese richiedenti 
devono presentare ai sensi e per i fini del presente decreto 
deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di 
traduzione giurata in lingua italiana. 


Art. 2. 


Entrata in vigore e apertura dei termini per la 
presentazione delle domande 


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e sarà altresì disponibile nel sito internet del Mi- 
nistero delle infrastrutture e dei trasporti e in quello del 
soggetto gestore Rete autostrade mediterranee S.p.a. 


Roma, 13 dicembre 2017 


Il direttore generale: PARENTE 
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ALLEGATO / 


DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI 
di cui al Regolamento 13 settembre 2017, n. 176 


(incentivi a favore del trasporto marittimo) 


Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento dei trasporti, la navigazione, 
gli affari generali e il personale — Direzione Generale per il trasporto stradale e per 
l’intermodalità - Via Giuseppe Caraci, 36 — 00157 Roma. In caso di invio tramite PEC 
l'allegato dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica: 
incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it 


“CONTRIBUTO DECRETO MAREBONUS” 


«* Dati dell’Impresa richiedente 


Il sottoscritto 


nato a (Prov. __) 
indata_/_/ e residente in (Prov. __) 
Via n.__c.a.p. 


in qualità di legale rappresentante/procuratore dell'Impresa 


con sede in (Prov. __) 
Via n.__c.a.p. 
recapito telefonico / 
e-mail PEC 
partita IVA 

CHIEDE 


che l’impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui al Regolamento 13 
settembre 2017, n. 176. 


A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 
mendaci e dalla conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n.445, in nome e per conto dell’ impresa che rappresenta: 


DICHIARA 
Che la richiedente impresa 
e è regolarmente costituita ed è iscritta nel registro delle imprese o enti equivalenti; 
e opera nelsettore di “Trasporto marittimo e costiero di merci” (codice ATECO 2007 50.20.00); 


e è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova, per quanto applicabile, in una 
delle situazioni previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 


e nonè sottoposta a procedure concorsuali quali il fallimento, l'’amministrazione straordinaria o 
la liquidazione coatta amministrativa o a liquidazione, scioglimento della società, o concordato 
preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti; 
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e possiede una situazione di regolarità contributiva; 


e incaso di servizi marittimi di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a), ha una capacità di stiva 
pari ad almeno 100.000 metri lineari all'anno per l’intera durata del progetto o, in caso di 
servizi marittimi di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b), ha svolto servizi marittimi 
impiegando una capacità di stiva pari ad almeno 100.000 metri lineari all'anno negli ultimi 
due anni solari al momento dell’invio della domanda; 


e opera nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e 
territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi; 


e è in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231; 


e nonsi trova nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi 
della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; 


e harestituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione; 


e nonrientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato 
in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 


e rispetta tutti gli altri obblighi derivanti dall’applicazione del Regolamento; 
SI IMPEGNA A 


e a restituire l'eventuale contributo ricevuto nei casi dell’articolo 17 del regolamento, ovvero in 
caso di mancata dichiarazione della Commissione europea di compatibilità con le norme sul 
mercato unico; 


e mantenere per tutto il periodo di fruizione dell’incentivo, ai sensi dell’articolo 6, comma 6 del 
Regolamento, almeno il 70% della capacità totale della stiva su base annua destinata al 
trasporto delle merci espressa in metri lineari così come indicata nel Progetto; 


e non incrementare immotivatamente i prezzi di listino praticati durante il periodo di 
incentivazione, al netto della componente bunker, in rapporto all'andamento del tasso di 
inflazione, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 7 del Regolamento; 


e produrre anche in formato elettronico, i dati e le informazioni che saranno richiesti dal 
Ministero dei trasporti e delle infrastrutture o dal soggetto gestore ai fini del Regolamento 13 
settembre 2017, n. 176 secondo i contenuti e le modalità che saranno comunicati dal 
Ministero stesso sia in fase di svolgimento dei progetti sia al fine di comprovare annualmente 
lo stato di avanzamento del progetto; 


e comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per 
l’intermodalità, ogni variazione che dovesse intervenire nell’indirizzo dell'impresa, al fine di 
rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d’aiuto. Le 
conseguenze connesse all’omissione di tale adempimento non potranno essere imputate al 
Ministero e al soggetto gestore. 


SCI 


“ 


Documentazione allegata 


Progetto di cui all’art. 6, comma 5, lettere a) e b) del Regolamento 13 settembre 2017, n. 176 
(allegato 2) 


Impegno al ribaltamento del contributo in favore della aziende di autotrasporto (allegato 3) 
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Manifestazione di interesse di almeno 3 imprese di autotrasporto clienti del servizio marittimo 
Copia di eventuali slot agreement 


Copia di eventuali Convenzioni per le rotte di cui all’articolo 7, comma 6 del Regolamento 


(Data e luogo) 


FIRMA 


del legale rappresentante/procuratore dell’impresa ' 


! Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di procuratore allegare idonea procura. 
In caso di invio tramite PEC l’allegato dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica: 
incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it 


—.ila =} 
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ALLEGATO 2 


PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI MARITTIMI 
O DI MIGLIORAMENTO DI SERVIZI ESISTENTI 


di cui al Regolamento 13 settembre 2017, n. 176 
(incentivi a favore del trasporto marittimo) 


Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento dei trasporti, la navigazione, 
gli affari generali e il personale — Direzione Generale per il trasporto stradale e per 
l’intermodalità - Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma. In caso di invio tramite PEC 
l'allegato dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica: 
incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it 


PROGETTI DI CUI ALL’ART. 6. COMMA S5 LETT. a) e b) DEL REGOLAMENTO 


% 


** Dati dell’Impresa richiedente 


Il sottoscritto 


nato a (Prov. __) 
indata_/_/ e residente in (Prov. __) 
Via n.__c.a.p. 


nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa 


con sede in (Prov. __) 
Via n.__c.a.p. 
recapito telefonico / 

e-mail PEC 

partita IVA 


% 


** Dati del referente di Progetto per l’Impresa 


Nome Cognome 


recapito telefonico / 


e-mail 
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O 


** Descrizione sintetica dei servizi marittimi proposti 

Servizi marittimi di cui all’art. 6 comma 5, lett. a) del Regolamento 13 
settembre 2017, n. 176. 

Descrivere sinteticamente la tipologia del nuovo servizio, gli standard qualitativi e 
quantitativi previsti ed i target relativi al numero di imbarchi effettuabili in un 


anno. 


Fornire sinteticamente gli elementi per la dimostrazione della sostenibilità 
economica ed ambientale per il periodo di durata del servizio marittimo nonché per 


i successivi 36 mesi dal termine del periodo di incentivazione. 


Descrivere sinteticamente la tipologia dei servizi ed i target relativi al numero di 


imbarchi effettuabili in un anno 
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Servizi marittimi esistenti di cui all’art.6 comma 5, lett. b) del Regolamento 


13 settembre 2017, n. 176, in questo caso indicare e descrivere 


sinteticamente almeno quattro iniziative fra due delle seguenti categorie di 


miglioramento: 


Miglioramento dell'impatto ambientale della linea ‘anche attraverso la 


riduzione delle emissioni per unità di carico. 


Riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva (la 
riduzione dei tempi può essere effettuata sia attraverso la riduzione dei tempi 


di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco). 


Miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi. 
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Maggiore frequenza del servizio di linea. 


Miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di 


accoglienza per il personale di guida. 


Implementazione delle tecnologie ITS. 


Potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security). 
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Incremento della capacità di stiva offerta. 


Fornire sinteticamente gli elementi qualitativi e quantitativi per la dimostrazione 
della sostenibilità economica ed ambientale per i trentasei mesi successivi al 


termine del periodo dell’incentivazione. 


Descrivere sinteticamente la tipologia dei servizi ed i target relativi al numero di 


imbarchi effettuabili in un anno 


16-12-2017 
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Fac simile per la descrizione del progetto per servizi marittimi di cui all’art.6 


comma 5, lett. a) e b) del Regolamento 


Indicazione delle rotte (indicare fra le rotte riportate nella tabella di cui all’allegato 


1 al Regolamento 13 settembre 2017, n. 176, una o più rotte su cui inciderà il 


servizio marittimo proposto). 


Indicare le eventuali connessioni tra porti e interporti e rete ferroviaria (stima dei chilometri interessati) 
Indicare le eventuali connessioni con le Autostrade del Mare e rete ferroviaria (stima dei chilometri 
interessati) 

Indicare le eventuali connessioni con la rete fluviomarittima e rete ferroviaria (stima dei chilometri 


interessati) 


Porto di origine ... porto di destinazione .... 
Porto di origine ... porto di destinazione .... 


Porto di origine ... porto di destinazione ... 


>» Caratteristiche del contesto economico di riferimento in cui si inserisce il 


progetto. 


Descrivere brevemente il mercato di riferimento, numero dei competitor sulla rotta indicata, quota di 
mercato detenuta, stima delle unità imbarcabili, potenziali target ambientali raggiungibili . 
Indicazioni circa la clientela e la tipologia di mezzi imbarcabili (possibilmente indicare tipo di veicolo, 


peso etc...) 


> Descrizione dei nuovi servizi o dei miglioramenti e impatti economici ed 


ambientali attesi rispetto alla situazione ex ante. 


Indicare i parametri ambientali per la verifica ex post dei risultati ambientali ottenibili 

Indicare i parametri economici per la verifica ex post dei risultati economici ottenibili 

Indicare il grado di maturità del progetto proposto descrivendo necessità e obiettivi generali 

Descrivere le singole attività interessate dal progetto ed in che modo queste hanno ricadute sugli 


obiettivi generali del Regolamento ... 


16-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 293 


e Fornire un grafico di Gantt con la stima circa i tempi di realizzazione delle singole attività proposte 


indicando eventuali milestones di progetto 


> Analisi economica dei servizi proposti. 


e Indicareicostistorici di esercizio del servizio marittimo proposto 

e Indicare i costi da sostenere (preventivati) necessari al conseguimento dei miglioramenti del servizio 
marittimo e per i fini della realizzazione del progetto 

e Indicare eventuali ulteriori fonti di finanziamento del progetto in particolar modo se provenienti da altri 
progetti regionali, nazionali o comunitari 

e Indicareibenefici socio-economici del progetto proposto 

e Indicare, se presenti, eventuali connessioni con programmi di finanziamento di altri Stati Membri 

e Descrivere la capacità del progetto di generare eventuali ritorni economici ed il livello di sostenibilità 
economica (equilibrio economico di autosostentamento) rappresentando l’effetto d’incentivazione 


e Descriverei potenziali impatti sulla concorrenza 


> Eventuali allegati a supporto 
e 


(Data e luogo) 


FIRMA 


del legale rappresentante/procuratore dell’impresa ' 


Ì Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di procuratore allegare idonea procura. 
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ALLEGATO 3 


Impegno al ribaltamento del contributo in favore delle 
aziende di autotrasporto 
REGOLAMENTO 13 settembre 2017, n. 176 


(incentivi a favore del trasporto marittimo) 


In caso di invio tramite PEC l’allegato dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica: 
incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it 


Il sottoscritto 


nato a (Prov. __) 
indata_/_/ e residente in (Prov. __) 
Via n.__ c.a.p. 


nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa 


con sede in (Prov. __) 
Via n.__c.a.p. 
recapito telefonico / 

e-mail PEC 


partita IVA 


al fine di usufruire degli incentivi di cui al Regolamento 13 settembre 2017, n. 176 peri 


servizi di trasporto marittimo di cui all’art. 6, comma 5, lett. a) e b), 


SI IMPEGNA 


1. a ribaltare una quota pari ad almeno il 70% dell'ammontare del contributo percepito 
agli utenti che abbiano commissionato servizi di trasporto marittimo imbarcando 
almeno 150 unità di trasporto ammissibili in un anno; 

2. a ribaltare una quota pari ad almeno il 80% dell'ammontare del contributo percepito 
agli utenti che abbiano commissionato servizi di trasporto marittimo imbarcando 
almeno 4.000 unità di trasporto ammissibili in un anno; 

3. a ribaltare una quota pari al 100% dell'ammontare del contributo percepito agli 
utenti che abbiano commissionato servizi di trasporto marittimo imbarcando 
almeno 150 unità di trasporto ammissibili in un anno nel caso in cui i servizi 
marittimi proposti incidano su rotte che operano in convenzione con pubbliche 


amministrazioni; 
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4. ad effettuare il ribaltamento del contributo all'impresa di autotrasporto cliente del 
servizio marittimo, nelle forme di cui all’articolo 9, comma 5 del Regolamento, e 
previa verifica della regolarità dell’iscrizione dell'impresa di autotrasporto presso 


l’Albo degli Autotrasportatori. 


(Data e luogo) 


FIRMA! 


del legale rappresentante/procuratore dell’impresa 


Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di procuratore allegare idonea procura. 


17A08475 
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 


Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isotretinoina Sun» 


Estratto determina n. 1973/2017 del 29 novembre 2017 


Medicinale: ISOTRETINOINA SUN. 
Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87 - 2132JH Hoofddorp - Paesi Bassi. 
Confezioni: 

A.I.C. n. 045046012 - «10 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/Alluminio/Poliestere/Carta; 


A.I.C. n. 045046024 - «10 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/Alluminio/Poliestere/Carta; 
A.I.C. n. 045046036 - «10 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/Alluminio/Poliestere/Carta; 
A.I.C. n. 045046048 - «10 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/Alluminio/Poliestere/Carta; 
A.I.C. n. 045046051 - «10 mg capsule molli» 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/Alluminio/Poliestere/Carta; 
A.I.C. n. 045046063 - «10 mg capsule molli» 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/Alluminio/Poliestere/Carta; 
A.I.C. n. 045046075 - «20 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/Alluminio/Poliestere/Carta; 
A.I.C. n. 045046087 - «20 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/Alluminio/Poliestere/Carta; 
A.I.C. n. 045046099 - «20 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/Alluminio/Poliestere/Carta; 
A.I.C. n. 045046101 - «20 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/Alluminio/Poliestere/Carta; 
A.I.C. n. 045046113 - «20 mg capsule molli» 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/Alluminio/Poliestere/Carta; 


A.I.C. n. 045046125 - «20 mg capsule molli» 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/Alluminio/Poliestere/Carta. 
Forma farmaceutica: capsula molle. 
Composizione: ogni capsula molle contiene: 

principio attivo: 10 mg, 20 mg di isotretinoina. 
Eccipienti: 


contenuto delle capsule: Olio di semi di soia, idrogenato, Olio vegetale idrogenato, Cera d’api, Disodio edetato, Butilidrossianisolo (E320), 


Olio di semi di soia raffinato, Polisorbato 80; 


involucro delle capsule: Gelatina, Glicerolo (E422), Ossido di ferro rosso (E 172), Titanio diossido (E171), Paraffina liquida leggera; 


inchiostro di stampa: Opacode S-1-17823 nero contenente: Gommalacca - 45% (20% eterificato) in etanolo, Ossido di ferro nero (E 172), 


Propilenglicole (E1520). 


Produttori del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione): Isotretinoina: Sun Pharmaceutical Industries Limited - P.O. 


Rail Majra - District: S.B.S. Nagar (Nawanshahar), Toansa Village, Punjab 144 533 - India. 
Produttore prodotto finito 


Produzione Confezionamento Confezionamento 


prodotto finito primario secondario Controllo lotti 


Officina 


Rilascio lotti 


Sun Pharmaceutical Industries Limi- 
ted - Village Ganguwala, Paonta Sahib x x x x 
- District Sirmour - 173025 Himachal 
Pradesh - India 


S.C. Terapia S.A. Str. Fabricii nr. 124 - 
400 632 Cluj-Napoca - Romania 


Alkaloida Chemical Company Zrt - 
Kabay Janos u.29. - H-4440 Tiszavasvari X 
- Ungheria 


Sun Pharmaceutical Industries Europe 
B.V. - Polarisavenue 87 - 2132JH Hoofd- 
dorp - Paesi Bassi 


Central Pharma (Contract Packing) Ltd. 
- Caxton Road, Bedford - MK41 0XZ X 
Bedfordshire - Regno Unito 


Frino Pharm e.K. - Keplerweg 3 - 82538 x 
Geretsried - Germania 


Centre Spécialités Pharmaceutiques - 
76-78 avenue du Midi - 63800, Cournon X 
D’Auvergne - Francia 


Indicazioni terapeutiche: forme gravi di acne (come acne nodulare o acne conglobata o acne con rischio di cicatrici permanenti) resistenti a 


cicli adeguati di terapia standard con antibatterici sistemici e terapia topica. 


= DA 


16-12-2017 


Classificazione ai fini della rimborsabilità 


Confezione: «10 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PE/ 
PVDC/Alluminio/Poliestere/Carta - A.I.C. n. 045046024. 


Classe di rimborsabilità: «A». 
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,29. 
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,43. 


Confezione: «20 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PE/ 
PVDC/Alluminio/Poliestere/Carta - A.I.C. n. 045046087. 


Classe di rimborsabilità: «A». 
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,30. 
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 30,57. 


Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in asso- 
ciazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di pro- 
tezione complementare, la classificazione di cui alla presente determi- 
nazione ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del 
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data 
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, 
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. 


Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medi- 
cinale «Isotretinoina Sun» è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, 
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifica- 
zioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, de- 
dicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della 
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 


Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia 
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in 
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, 
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini del- 
la imborgità della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata 
classe C (nn). 


Classificazione ai fini della fornitura 


La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Isotreti- 
noina Sun» è la seguente: 


medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per 
volta (RNR). 


Stampati 


Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in 
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato 
alla presente determinazione. 


È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato 
alla presente determinazione. 


Tutela brevettuale 


Il titolare dell’ A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabi- 
le del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medi- 
cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia 
brevettuale. 


Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile 
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto 
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quel- 
le parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di 
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti 
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale. 


Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 


Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve 
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo 
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di 
riferimento per l’ Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-qua- 
ter, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web 
dell’Agenzia europea dei medicinali. 


Decorrenza di efficacia della determinazione: dal po SUCCes- 
sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina Sandoz» 


Estratto determina n. 1974/2017 del 29 novembre 2017 


Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA SANDOZ. 


Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A., largo U. Boccioni n. 1 - 21040 
Origgio (Varese), Italia. 


Confezioni: 


A.I.C. n. 044781019 - «10 mg/10 mg compresse» 14 compresse 
in blister opa/al/pvce/al; 


A.I.C. n. 044781021 - «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse 
in blister opa/al/pvce/al; 


A.I.C. n. 044781033 - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse 
in blister opa/al/pvce/al; 


A.I.C. n. 044781045 - «10 mg/10 mg compresse» 50 compresse 
in blister opa/al/pvce/al; 


A.I.C. n. 044781058 - «10 mg/10 mg compresse» 90 compresse 
in blister opa/al/pve/al; 


A.I.C. n. 044781060 - «10 mg/10 mg compresse» 100 compres- 
se in blister opa/al/pvc/al; 


A.I.C. n. 044781072 - «10 mg/10 mg compresse» 10 compresse 
in blister opa/al/pvce/al; 


A.I.C. n. 044781134 - «10 mg/10 mg compresse» 100 compres- 
se in flacone hdpe; 


A.I.C. n. 044781161 - «10 mg/20 mg compresse» 28 compresse 
in blister opa/al/pve/al; 


A.I.C. n. 044781173 - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse 
in blister opa/al/pve/al; 


A.I.C. n. 044781185 - «10 mg/20 mg compresse» 50 compresse 
in blister opa/al/pvce/al; 


A.I.C. n. 044781197 - «10 mg/20 mg compresse» 90 compresse 
in blister opa/al/pve/al; 


A.I.C. n. 044781209 - «10 mg/20 mg compresse» 100 compres- 
se in blister opa/al/pvc/al; 


A.I.C. n. 044781211 - «10 mg/20 mg compresse» 10 compresse 
in blister opa/al/pve/al; 


A.I.C. n. 044781223 - «10 mg/20 mg compresse» 14 compresse 
in blister opa/al/pve/al; 


A.I.C. n. 044781262 - «10 mg/20 mg compresse» 100 compres- 
se in flacone hdpe; 


A.I.C. n. 044781298 - «10 mg/40 mg compresse» 28 compresse 
in blister opa/al/pve/al; 


A.I.C. n. 044781300 - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse 
in blister opa/al/pvce/al; 


A.I.C. n. 044781312 - «10 mg/40 mg compresse» 50 compresse 
in blister opa/al/pvce/al; 


A.I.C. n. 044781324 - «10 mg/40 mg compresse» 90 compresse 
in blister opa/al/pve/al; 


A.I.C. n. 044781336 - «10 mg/40 mg compresse» 100 compres- 
se in blister opa/al/pvc/al; 


A.I.C. n. 044781348 - «10 mg/40 mg compresse» 10 compresse 
in blister opa/al/pvce/al; 


A.I.C. n. 044781351 - «10 mg/40 mg compresse» 14 compresse 
in blister opa/al/pve/al; 


A.I.C. n. 044781399 - «10 mg/40 mg compresse» 100 compres- 
se in flacone hdpe. 


Forma farmaceutica: compressa. 

Validità prodotto integro: 
confezione in blister: due anni; 
confezione in flacone: due anni. 

Composizione: ogni compressa contiene: 

principio attivo: 
10 mg di ezetimibe e 10 mg di simvastatina; 
10 mg di ezetimibe e 20 mg di simvastatina; 
10 mg di ezetimibe e 40 mg di simvastatina; 
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eccipienti: 
nucleo della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa, cro- 
scarmellosa sodica, cellulosa microcristallina, acido ascorbico, acido 
citrico anidro, butilidrossianisolo, propile gallato, magnesio stearato; 
miscela colorante: lattosio monoidrato, ossido di ferro giallo (E 
172), ossido di ferro rosso (E 172), ossido di ferro nero (E 172). 
Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei 
lotti: Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 
2600, Bulgaria. 
Rilascio dei lotti: 
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, 
Slovenia; 
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen- 
Anhalt, 39179 Barleben, Germania. 
Confezionamento primario e secondario: 
Actavis Ltd., BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 
3000, Malta; 
Actavis ehf., Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjòrdur, 1S-220, 
Islanda. 


Confezionamento secondario: 


UPS Healthcare Italia s.r.l., via Formellese Km 4,300 - 00060 
Formello (Roma), Italia; 


CRNA SA, Zone Industriel eppignies Quest, Avenue D’heppi- 
gnies, Fleurus, B-6220, Belgio; 

Famar A.V.E. Anonymous industrial company of pharmaceuti- 
cals & cosmetics, Famar A.V.E. Anthoussa Plant, Anthoussa Avenue 7, 
15344, Anthoussa - Attiki, Grecia. 


Produzione: Watson Pharma Private Limited, Plot # A3 to A6, Pha- 
se -A, Verna Industrial Estate, Verna, Salcette, Goa-403722, India. 


Produzione principio attivo: 
ezetimibe: Teva API India Ltd, Gajraula Site, Plot Nos, A-2, 
A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road, Distt. J.P.Nagar, 
Gajraula, Uttar Pradesh, 244 235, India; 


simvastatina: 


Biocon Limited, 20th Km Hosur Road, Electronics City, Ban- 
galore, Karnataka, India-560 100, India; 


Biocon Limited, Biocon Special Economic Zone, Bommasan- 
dra, Jigani Link Road, Plot No. 2, 3 & 4, Phase IV, Bangalore, Karna- 
taka, 560 099 India. 

Indicazioni terapeutiche. 
Prevenzione di eventi cardiovascolari 
«Ezetimibe e Simvastatina Sandoz» è indicato per ridurre il rischio 
di eventi cardiovascolari (vedere paragrafo 5.1) in pazienti con malattia 
cardiaca coronarica (CHD) ed una storia di sindrome coronarica acuta 
(SCA), trattati in precedenza con una statina o meno. 
Ipercolesterolemia 
«Ezetimibe e Simvastatina Sandoz» è indicato come terapia ag- 
giuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozi- 
gote familiare e non-familiare) o con iperlipidemia mista ove sia indica- 
to l’uso di un prodotto di associazione: 
pazienti non controllati adeguatamente con una statina da sola; 
pazienti già trattati con una statina ed ezetimibe. 
Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote) 
«Ezetimibe e Simvastatina Sandoz» è indicato come terapia ag- 
giuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omo- 
zigote. I pazienti possono essere sottoposti anche ad ulteriori misure 


terapeutiche (per esempio, l’aferesi delle lipoproteine a bassa densità 
[LDL]). 


Classificazione ai fini della rimborsabilità 


Confezioni: 


«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/ 
al - A.I.C. n. 044781033. Classe di rimborsabilità: A (nota 13). Prez- 
zo ex factory (IVA esclusa): € 10,11. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 
€ 18,95; 

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/ 
al - A.I.C. n. 044781173. Classe di rimborsabilità: A (nota 13). Prez- 
zo ex factory (IVA esclusa): € 10,53. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 
€ 19,75; 
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«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/ 
al - A.I.C. n. 044781300. Classe di rimborsabilità: A (nota 13). Prez- 
zo ex factory (IVA esclusa): € 10,87. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 
€ 20,39. 


Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in asso- 
ciazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di pro- 
tezione complementare, la classificazione di cui alla presente determi- 
nazione ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del 
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data 
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, 
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. 


Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il 
medicinale «Ezetimibe e Simvastatina Sandoz» è classificato, ai sen- 
si dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, 
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini del- 
la rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata 
classe C (nn). 


Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia 
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in 
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, 
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini del- 
la rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata 
classe C (nn). 


Classificazione ai fini della fornitura 


La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetimibe 
e Simvastatina Sandoz» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizio- 
ne medica (RR). 


Stampati 


Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in 
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato 
alla presente determinazione. 


È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato 
alla presente determinazione. 


Tutela brevettuale 


Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabi- 
le del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medi- 
cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia 
brevettuale. 


Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile 
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto 
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quel- 
le parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di 
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti 
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale. 


Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 


Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento 
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito- 
lare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i 
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medici- 
nale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per 
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7 della 
direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’ Agenzia europea 
dei medicinali. 


Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes- 
sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
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Rettifica della determina AAM/PPA n. 868 dell’8 settembre 2017, relativa alla modifica dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamoxifene Ratiopharm». 


Estratto determina AAM/PPA n. 1117 del 24 novembre 2017 


È rettificato, nei termini che seguono, l’estratto della determinazione AAM/PPA n. 868 dell’8 settembre 2017, concernente l’autorizzazione 
della variazione per modifica stampati del medicinale TAMOXIFENE RATIOPHARM, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 
Serie generale - n. 238 dell’11 ottobre 2017; 


laddove è riportato: 
Codici pratica: 
VN2/2016/296; 
N1B/2015/386; 
leggasi: 
VN2/2016/296; 
N1B/2015/3826. 
Titolare A.I.C.: Ratiopharm Gmbh con sede legale e domicilio in Graf-Arco Strasse 3, D-89079 - ULM (Germania). 


Disposizioni finali 


Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla 
Società titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. 
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RETTIFICHE 


Avvertenza.—L'avvisodirettificadà notizia dell'avvenuta correzione di errorimaterialicontenuti nell'originale o nellacopia del prov- 
vedimento inviato perla pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale.L’'errata corrige rimedia, invece, aderrori verificatisi nella stampa 
del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.Irelativicomunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art.8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.217. 


ERRATA-CORRIGE 


Comunicato relativo alla delibera 1° maggio 2016 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, re- 
cante: «Programma complementare di azione e coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse complementari per il 
completamento della programmazione 2007-2013, ai sensi dell’art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016. 
(Delibera n. 12/2016)». (Delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2016). 


Nella delibera citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 73, prima colonna, 
al punto 6., dove è scritto: «6. Il decreto del Presidente del Consiglio riferisce al Comitato...», leggasi: «6. Il Dipar- 
timento per le politiche di coesione riferisce al Comitato...» 
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ADELE VERDE, redattore DELIA CHIARA, vice redattore 


(WI-GU-2017-GU1-293) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico: 


— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma 7 06-8549866 


— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e 
www.gazzettaufficiale.it 


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 


corrispondenza potranno essere inviate a: 


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 

Vendita Gazzetta Ufficiale 

Via Salaria, 691 

00138 Roma 

fax: 06-8508-3466 

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it 
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione. 


Tipo A Abbonamento ai fascicoli del 


GAZZETTA & UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) 
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE | (legislativa) 


[a serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: 


(di cui spese di spedizione € 257,04)* 
(di cui spese di spedizione € 128,52)* 


Tipo B_ Abbonamento ai fascicoli del 


la serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 


(di cui spese di spedizione € 19,29)* 
(di cui spese di spedizione € 9,64)* 


Tipo C Abbonamento ai fascicoli del 


la serie speciale destinata agli atti della UE: 


(di cui spese di spedizione € 41,27)* 
(di cui spese di spedizione € 20,63)* 


Tipo D Abbonamento ai fascicoli del 


la serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 


(di cui spese di spedizione € 15,31)* 
(di cui spese di spedizione € 7,65)* 


Tipo E Abbonamento ai fascicoli del 


la serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: 


CANONE DI ABBONAMENTO 


- annuale 
- semestra 


- annuale 
- semestra 


- annuale 
- semestra 


- annuale 
- semestra 


€ 
€ 


438,00 
239,00 


68,00 
43,00 


168,00 
91,00 


65,00 
40,00 


- annuale 
- semestra 


(di cui spese di spedizione € 50,02)* 
(di cui spese di spedizione € 25,01)* 
Tipo F. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 383,93)* 
(di cui spese di spedizione € 191,46)* 


167,00 
90,00 


- annuale 
- semestral € 


819,00 
431,00 


N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili 


CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) 


PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale 
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico 


I.V.A. 4% a carico dell’Editore 


PARTE | - 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI 
(di cui spese di spedizione € 129,11)* 
(di cui spese di spedizione € 74,42)* 


- annuale 
- semestrale 


302,47 
166,36 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II 
(di cui spese di spedizione € 40,05)* 
(di cui spese di spedizione € 20,95)* 


- annuale 
- semestrale 


86,72 
55,46 


Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 (€ 0,83 + IVA) 


Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte Il viene imposta I.V.A. al 22%. 

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto 
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica 
abbonamenti@gazzettaufficiale.it. 


RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 


Abbonamento annuo 
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% 
Volume separato (oltre le spese di spedizione) 


€ 190,00 
€ 180,50 


I.V.A. 4% a carico dell’Editore 


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le 
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. 
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi 
potranno essere forniti soltanto a pagamento. 


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. 


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO 


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. 
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